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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

As a separate compllation , 


- 


- 


- 
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* TT II - T 3 - 4s (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( 1) 


(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य- मत्रों के प्रशासनों को 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये 

गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उप-नियम मावि सम्मिलित है ) । 
General Statutory Rules (including orders, bye - laws etc. of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities ( other 
than the Administrations of Union Territories ) . 


Draft Rules 
1. These Rules may be called the Aircraft (. . . . 
Amendment ) Rules, 1972 . 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 31st May 1972 
G . S . R . 831 ,- - The following draft of certain rules 
further to amend the Aircraft Rules , 1937 , which the 
Central Government proposes to make, in exercise of 
the powers conferred by section 5 of thc Aircraft 
Act, 1934 (22 of 1934 ), is hereby published for the 
information of all persons likely to be affected there 
by , as required by section 14 of the said Act and 
notice is hereby given that the said draft will be 
taken into consideration after three months from the 
date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 

Any objections or suggestions which may be received 
from any person with respect to the said draft before 
the period so specified will be considered by the 
Central Government. 


PART I 
2 . In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred 
to as the said Rules ), in rule 3 , 

(i ) in sub -rule ( 1 ) , 

( 1 ) for clause (5 ) , the following clause shall be 
substituted , namely :-- 
“ ( 5 ) Aeroplane means a power driven heavier 

thạn aircraft, deriying its lift in fight chiefly 
from aerodynamic reactions on surfaces 
which remain fixed under given conditions 
of fight." ; 
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( 12 ) after clause (33 ), the following clause shall be 
inserted , namely : 

" (33- A ) Licence means a licence issued under 

these rules." ; 
( ii ) after sub - rule (2 ) , the following sub -rule shall 
be inserted , namely : 
" ( 2 - A ) Any power or duty conferred or imposed 

by these rules on the Director General may 
be exercised or discharged by the Director 
General or by any person authorised by the 
Central Government in that behalf , 


(2 ) after clause 7, the following clause shall be 
inserted , namely : 
" (" - A ) Aircraft component means any part, the 

soundness and correct functioning of which , 
when fitted to an aircraft , is essential to the 
continued airwothiness or safety of the air 

craft and includes any item of equipment." ; 
( 3 ) for clause (8 ), the following clause shall be 
substituted , namely : 
" ( 8 ) Airship means a power - driven lighter -than 

air aircraft." ; 
( 4 ) after clause ( 9 ) , the following clause shall be 
inserted , namely : 
" ( 9 - A ) Air Trungport undertaking means an 

undertaking whose business includes the 
carriage by air of passengers or cargo for 

hire or reward ." : 
(5 ) for clause ( 11) , the following clause shall be 
substituted , namely : 
" ( 11 ) Balloon means a non - power -driven lighter 

than - air aircraft .” ; 
(6 ) after clause ( 11 ) , the following clause shall be 
inserted , namely : 
“ (11 - A ) Certificate of Airworthiness means a 

certificate issued under these rules , implying 
compliance with the minimum standards of 
airworthiness acceptable to the Director 
General of Civil Aviation ," ; 


( 7 ) for clause ( 18 ) , the following clause shall be 
substituted , namely : 
“ ( 18 ) Director General means the Director 

General of Civil Aviation and includes any 
person acting 48 Director General of Civil 
Aviation ." ; 


( 8 ) after clause ( 21) , the following clause shall be 
inserted , namely : 


PART II 
3 . For rule 7 of the said rulcs , the following rule 
shall be substituted , namely : 
7 . Documents to be carried in aircraft. - ( 1 ) No 

person shall fly an aircraft unless , valid docu 
ments , as required by the law of the country 
in which the airraft is registered , are carried 
on board and are kept in the form and 

manner as laid down by that country . 
( 2 ) An aircraft registered in India shall carry on 

board valid documents as required by these 

rules : 
Provided that where a licence or other document 

has been submitted to a competent authority 
under these rules for renewal or other action , 
that fact , shall be deemed a valid excuse for 

its not being carried on board the aircraft. 
4 . In rule 7 - B of the said rules, for the words 
" approved by the Director General" , the words " as 
may be prescribed by the Director General" shall be 
substituted , 

5 . For rule 15 of the said rules , the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 15 . Conditions to be complied with by aircraft in 

fight, — The aircraft engaged in international 
navigation , public transport aircraft, aircraft 
let out on payment for instructional or other 
purposes by a Flying Club or a Flying School 
to a member or pupil thereof, aerial work 
aircraft and the aircraft let out for hire or 
reward for the purpose of being flown by the 
hirer , or by any other person , shall not be 
flown unless the following conditions are 

complied with , namely : 
(i) the aircraft shall be certified as airworthy 

and shall be maintained in airworthy con 
dition in accordance with the provisions of 
Part VI and Part XIII - A or in the case of 
an aircraft not registered in India in 
accordance with the regulations of the 

country in which the aircraft is registered ; 
( 11) all the terms and conditions on which the 

certificate of Airworthiness was granted 
shall be duly complied with ; 
the aircraft shall carry on board the docu 
ments or certificates prescribed by these rules 
or by the regulations of the country in 

which the aircraft is registered : 
Provided that any aircraft may be flown withir 

the close vicinity of the aerodrome or place 
of its departure, without a valid Certificate 

of Airworthiness for the purpose of " Test " ; 
( iv ) the aircraft shall be Atted with the mini 

mum equipment and instruments stipulated 
under these rules and as may be further 
specified : 


" (21- A ) Flight Manual means a Manual associa 

ted with the Certificate of Airworthiness , 
containing limitations within which the aero 
plane is to be considered airworthy, and con 
tains instructions and information necessary to 
the flight crew members for the safe opera 
tion of the aeroplane." ; 


(9 ) after clause (26 ), the following clause shall be 
inserted , namely :- - 
" ( 25 - A ) Foreign Aircraft means an aircraft 

registered in a country other than India ." ; 
( 10 ) for clause ( 26 ), the following clauge shall be 
substituted , namely : 
" ( 26 ) Glider " means a non -power -driven 

heavier - than -air aircraft, deriving its lift in 
flight chiefly from aerodynamic reactions on 
surfaces which remain fixed under given con 

ditions of flight, " ; 
( 11 ) after clause ( 32 ), the following clause shall be 
inserted , namely : 
" ( 32 - A ) Item of cquipment means any self 

contained unit, which , when attached to , or 
installed in an aircraft , performs & function 
essential under certain operating conditions 
of airworthiness or safety of the aircraft or 
Its occupants ." ; 
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( b ) anywhere in an aircraft during take - off , 

landing or refuelling or during a period in 
which a notice is temporarily displayed indi 
cating that smoking is prohibited ." 


Provided that the Central Government may, by 

order in writing , and subject to such con 
ditions as may be stated in that order, 
exempt any aircraft from the operation of 

this rule . 
6 . In rule 17 of the said rules, after the word " certi 
ficate " wherever it occurs, the words " authorisation 
and approval" shall be inserted . 

7. In rule 19 of the said rules, 

( 1 ) in the marginal heading for the words " and 
certificate" , the words " certificates " . authorisation and 
approval" shall be inserted ; 

( 2 ) for sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be 
substituted , namely : 
" (2 ) The Director General may cancel or suspend 

any certificate granted under these rules 
relating to the airworthiness of an aircraft or 
a type Certificate of an aircraft or in respect 
of an aircraft component, or item of equip 
ment if he is satisfied that a reasonable doubt 

exists as to the 
( a ) safety of the aircraft or the type of air 

craft ; or 
( b ) the airworthiness of the aircraft component 

or item of equipment in respect of which a 
type Certificate exists , and may vary any 
condition attached to any such certificate if 
he is satisfied that reasonable doubt exists 
as to whether such conditions afford a 

sufficient margin of safety ." ; 
( 3 ) in sub -rule ( 3 ), 
( a ) nfter the word " licence " wherever it occurs , 

the words " authorisation and approval" shall 

be inserted ; 
(b ) the Note shall be omitted .; 
( 4 ) in sub -rule ( 4 ), after the word " certificate " , the 
words " authorisation and approval" shall be inserted . ; 
( 5 ) in sub - rule 5 , 
( a ) after the word " certificate " , the words 

" authorisation and approval " shall be in 

serted . ; 
(b ) at the end, the following ‘Note shall be 

inserted , namely : 
“ Note. — The decision of the Central Government 

as to whether any ground constitutes sufi 
cient ground for suspension of the certifcate 
rating or licence, authorisation and approval 
in the public interest under the foregoing 
sub - rules shall be final and binding." 


PART IV 
0 . For sub - rule ( 1 ) of rule 30 of the said rules , the 
following sub - rule shall be substituted , namely : 
" ( 1 ) The authority empowered to register air 

craft and to grant certificate of registration in 
India shall be the Central Government. The 
Certificate of Registration shall include the 

following particulars ; namely : 
Type of aircraft, Constructor s number, 
Nationality and Registration marks referred to 
under these rules , full name, nationality and 
address of the owner , usual station of aircraft 

and the date of registration ." 
10 . In clause ( d ) of rule 33 of the said rules, for 
the words " Central Government" wherever those 
occur , the words " Director General" shall be substi 
tuted . 

11. For rule 36 of the said rules. the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 36 . Register of aircraft. - A register of aircraft. 

registered in India shall be maintained by 
the Director General and shall include the 
particulars as provided for in respect of 
Certifcate of Registration in rule 30. Such a 
register shall he open to inspection by mem 
bers of the public at such times and subject 

to such conditions as may be laid down ," 
12 . For sub - rule ( 2 ) of rule 37 of the said rules , 
the following sub - rule shall be substituted , namely : 
“ ( 2 ) The nationality and registration marks 
(a ) shall be painted on the aircraft or shall be 

Alxed thereto by any other means ensuring 
a similar degree of permanency in the form 

and maner as specified from time to time, 
( b ) shall be inscribed together with full name 

and address of the registered owner of the 
aircraft on the owner s name plate as may 

be specifled ; and 
( c ) shall always be kept clean and visible ." 


PART III 
8 . In rule 25 of the said rules , 

( a ) for sub - rule ( 1) , the following sub - rule shall 
be substituted , namely : 
“ ( 1 ) The owner or the operator and the pilot -in 

command of every aircraft registered in 
India , shall exhibit or cause to be exhibited 
in prominent placr ( s ) in the aircraft notice ( s ) 
stating where and to what extent smoking is 

prohibited or permitted therein ." 
(b ) for sub - rule ( 3 ) , the following sub -rule shall 
be substituted , namely :-- - 
" ( 3 ) No person shall smoke 
(a ) in any part of an aircraft or in its vicinity . 

in which a notice is displayed indicating that 
smoking is prohibited . 


PART VI 
13 . For rule 49 of the said rules , the following rule 
shall be substituted , namely : 
49 . Type certificate for an aircraft , alrcraft com 

ponent and items of equipment, designed and / 
or manufactured in India and 1gsue of Typo 
Certificate . - - The Director General may , 
by special or general order , direct that there 
shall be a Type Certificate in resnect of any 
type of aircraft. aircraft component or item 
of equipment designed , manufactured , sold 

or distributed in India . 
( 2 ) The Director General may direct by general 

or special order that there shall he a Type 
Certificate in respect of any aircraft, ajrcraft 
component or item of equipment designed , 
manufactured , sold or distributed in India , os 
a pre - requisite to the issue, renewal or conti 
nued validity of a Certificate of Airworthi 
ness , in restect of an aircraft in which an 
aircraft component or item of equipment of 

that type has been fitted or installed . 
( 3 ) A person may apply to the Director General 

for issue of a Type Certificate in respect of 


- 


- 
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- - - - - - - - - 
any aircraft, aircraft component or item of 

cancel, suspend or endorse he Type Certificate 
equipment. 

issued or validated for the aircraft, aircraft 

component or item of equipment or may 
(4 ) The Director General may issue a Type Certi 

require the incorporation of any modification 
ficate when - - 

as a condition of the Type Certificate remain 
( a ) an applicant furnishes such documents or 

ing in force, as the case may be. 
other evidence rclating to the suitability of 

15 . For rule 50 of the said rules, the following rule 
the aircraft, aircraft component or item of 

shall be substituted , namely : 
equipment for aviation purposes as may be 
specified inclusive of a Aight test , if neccs 

" 50 . Certificate of Alrworthiness , — ( 1 ) The owner 
sary , as the Director General may require . 

or operator of an aircraft may apply to the 
The applicant shall provide all necessary 

Director General for the issue or rencwal of a 
facilities for such inspection and tests as 

Certificate of Airworthiness in respect of the 
may be stipulated ; and 

aircraft or for the validation of a Certificate 

of Airworthiness issued elsewhere in respect 
( b ) the Director General is satisfled as to its 

of the aircraft. 
guitability for aviation purposes . 

( 2 ) The Director General may iøgue or renew a 
14 . After rule 49 of the said rules, the following 

Certificate of Alrworthiness in respect of an 
rules shall be inserted , namely : - - 

aircraft when 
" 49 - A , Issue of Type Certificate to an aircraft , 

( a ) the applicant furnishes such nocuments or 
aircraft components and items of cquipment 

other evidence relating to the nirworthiness 
Imported . --- ( 1 ) The Director General may 

of the aircraft as may be specified and as 
direct by general or special order that there 

the Director General may require by special 
shall be a Type Certificate in respect of any 
type of aircraft , aircraft components or item 

or general order . 
of equipment imported in India . 

(b ) the Director General is satisſled that it is 

airworthy . 
( 2 ) The Director General may issue a Tyve 
Certificate in respect of any aircraft, aircraft 

( 3 ) Thc Director General may validate a Certifi 
component or item of equipment designed or 

cate of Airworthiness in respect of any gir 
manufactured elsewhere and imported in 
India . " 

craſt that may be imported : 
" 49 - B , Valldation of Type Certificate for aircraft 

Provided that , 
aircraft components and item of equipment 

( a ) the airworthiness authority of the country 
imported in India . The Director General 

in which the aircraft is manufactured , has 
may validate a Type Certificate in respect of 

issued a Certificate of Airworthiness or such 
any aircraft, aircraft component and item of 

equivalent document; 
equipment, that may be imported ; 

(b ) the airworthiness requirements as may be 
Provided that, 

laid down by the Director General are com 

plied with ; and 
( a ) the airworthinege authority of the country 
in which it is manufactured has issued in 

( c ) the applicant furnishes nccessary documents 
Certiflate of Airworthiness , Type Certificate 

and technical data relating to the aircraft 
or a similar document in respect of that 

as may be specified and as the Director 
alrcraft , aircraft component, or item of 

General may require. 
equipment, as the case may be ; 

( 4 ) The Director General may issue, renew or 
( b ) it meets with the airworthiness require 

render valid a Cetificate of Airworthiness in 
ments which may be laid down by the 

one or more of the categories of aircaft as 
Director General; and 

may be specificd . The operations of the air 

craft shall be restricted to these categories 
( c ) the applicant furnishes such documents and 

authorised in the Certificate of Airworthiness , 
technical data regarding the suitability of 
the product for aviation purposes as may 

( 5 ) Subject to these rules, a Certificate of Air 
be specified and as the Director General 

worthiness shall remain in force for such 
may require : 

period as may be specified in the certificate and 

may from time to time, be renewed liy the 
Provided that the Director General may , by 

Director General . In addition , the Director 
order in writing, and subject to such cnn 

General may require the aircraft to be ins 
ditions as may be stated in that order , 

pected by a person authorised in this behalf 
exempt any aircraft. aircraft component or 

by the Director General or tested in flight, 
item of equipment from the provisions of 

or to be so inspected and so tested and the 
this rule . 

owner or operator of aircraft shall give all 

necessary facilities for such inspection and 
" 49 - C . Type Certificate aircraft categories - The 

tests. 
Type Certificate of an aircraft when issued 
or validated may be grouped as an aircraft in 

18 After rule 50 of the said rules, the following rule 
one or more categories , as may be cpecified 

shall be inserted , namely : 
The operation of the aircraft shall be res 
tricted to those authorised 

" 50 - A , Conditions necessary for Certificate of Air 

worthiness and inspection , overhaul of air 
449 - D Cancellation suspension or endorsement 

craft — ( 1 ) The Director General may notify 
en Type Certificate . — Tt at any time. The 

conditions and prescribe standards in respect 
Director General is satisfied that there is a 

of Certificate of Airworthiness of a particular 
rennable douht to indirntn that the cafety 

type or class of aircraft to ensure safety of 
of the aircraft is imperilled herause of 

the aircraft and of persons on board the air 
defret in the airraft. aircraft comncnent or 

craft, having regard to the limitations of the 
item of equipment of that aircraft, he may 

aircraft. 
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( 2 ) If, at any time, the Director General considers 

that any modification , repair , replacement, 
inspection or overhaul of any aircraft or type 
of aircraft or of any aircraft component or item 
of equipment of that aircraft or type of air 
craft is necessary in the interests of safety , he 
may require the modification , repair , replace 
ment, inspection or overhaul to be carried out 
as a condition of the Certificate of Airworthi 

ness remaining in force." 
17 . For rule 51 of the said rule, the following rule 
shall be substituted , namely :- - 
" 51. Flight Manual. Where a Flight Manual is re 

quired to be kept in relation to an aircraft in 
accordance with provisions of these rules, the 
Director General shall endorse the Certificate 

of Airworthiness of the aircraft accordingly ." 
18 . For rule 52 of the said rules, the following rule 
shall be substituted , namely : 
“ 52 . Modification and repairs. - ( 1) A person shall 

not carry out any modification or repair affect 
ing safety of aircraft , on any private aircraft , 
any aircraft in respect of which there is a 
valid Certificate of Airworthiness which is 
suspended or deemed to be suspended or modi 
fy or repair any aircraft component or item 
of equipment of such aircraft, unless he has 
been required to do so in pursuance of these 
rules or unless he has obtained the prior ap 

proval of the Director General, 
( 2 ) ( a ) Modifications issued by the manufacturer 

of an aircraft, aircraft component or item of 
equipment of that aircraft which have been 
issued with a Type Certificate by the Direc 
tor General or elsewhere may be deemed as 
approved modifications, unless otherwise 

notified by the Director General. 
( b ) Repair schemes issued by the manufacturer 

of an aircraft, aircraft component or items 
of equipment of that aircraft issued with a 
Type Certificate by the Director General or 
elsewhere and other repairs carried out in 
accordance with standard aeronautical en 
gineering practice may be deemed as ap 
proved unless otherwise notified by the 
Director General. 


not be released until it is certified by an 
appropriately licensed Engineer or an autho 
rised person as may be prescribed by the 
Director General. The form and manner and 
the distribution of the Certificate and its copies 
referred to in the above sub - rules and preserva 
tation thereof shall be as may be prescribed 

by the Director General. 
( 6 ) A certificate in pursuance of the preceding 

sub - rules shall not be issued unless the 
materials , parts ,method comply with such de 
signs, drawings , specifications or instructions, 
as may be issued by the manufacturers or as: 
may be prescribed or approved by the Direc 
tor General. The method and the workman 
ship shall be in accordance with standard 
aeronautical practice or as may be approved 

by the Director General. 
19. For rule 53 of the said rules, the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 53, Use of materials, processes , parts and periodi 

cal overhaul of aircraft .-- Every aircraft re 
quired under these rules to be provided with 
a Certificate of Airworthiness and aircraft 
components and items of equipment on such 
aircraft shall periodically be inspected , over 
hauled and certified on completion of the 
prescribed flight time or calendar time or on 
the basis of any other stipulated condition in 
accordance with the approved maintenance 
schedules or approved maintenance system . 
Such inspection and certification shall be 
effected by appropriately licensed Engineers 
or authorised persons as may be specified . 
All other aircraft not required to have a Certi 
ficate of Airworthiness under these rules, air 
craft comronents and items of equipment 
installert thereon will be maintained as may be 

specified . 
( 3 ) A certificate in pursuance of the proceeding 

sub - rules shall not be issued unless the 
materials, processes , parts, method comply with 
such designs. drawings , specifications. or 
instructions as may be issued bv the manu 
facturers or as may be rirescribed or approved 
hy the Director General The method and 
workmanship shall be in accordance with 
standard aeronautiral practice or as may he 

approved by the Director General 
( 4 ) Notwithstanding the foregoing provisions the 

Director General mav grant exemption by 
general or special nrder in writing to any 
rerson or class of persons from the operation 
of the foregoing sub - rules either wholly or 
partly subject to such ronditions, if any , as 

mav be specified in such nrder ” 
20 . After rule 53 of the said rules, the following 
rule shall be substituted , namelv : 
" 53 - A . Manufacture , storage and distribution of 

all aircraft - The manufacture, storage and 
distribution of aircraft. aircraft components 
and items of quipment or any other material 
used or intended to be used in an aircraft, 
whether or not a Certifirato of Airworthiness 
has been or is required to ha issued . renewed 
or rendered valid for such aircraft, under this 
rule shall he undertaken and certified inly 
by approved organizations, by licencont En 
oineers or hy authorised persons in this be 
half. The form and manner and the distri 
hution of the certificate and its conies and 
nreservation thereof shall be as may be speci . 
fied ." 


( 3 ) The Director General may give approval for 

repair or modification other than those re 
ferred to in sub - rule 2 ( a ) and 2 (b ) ; of an 
aircraft , aircraft comnonent or item of equip 
ment of that aircraft , where the owner or 
operator furnishes such evidence relating to 
the intended modification or repair and its 
effect on the airworthiness of aircraft as 
required by the Director General. 


Modifications which have been approved by 
the Director General for one aircraft , aircraft 
component, item of eauipment may be in 
corporated in others of the same type provid 
ed it is within the terms of approval. 


(5 ) ( a ) While an aircraft has been modified or 

repaired after a maior damage or major 
defect , the aircraft shall not be flown until an 
appropriately licensed Engineer or an authe 
rised person has certified in the manner 
prescribed by the Director General that the 
aircraft is in a fit condition to be flown for 
purpose of experiment or test, as the case may 
be . 


( b ) While an aircraft component or item of equir 

mcat has to be modified or repaired , it shall 
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21. For rule 54 of the said rules , the following rule 
shall be substituted, namely : 
" 54. Persons authorised to certify , — The certifica 

tion required under Parts VI, XIIB and XIIIA 
of these rules shall be signed by appropria 
tely licensed Engineers or authorised persons 
qualified under the terms and conditions of 
the licence, approval or authorization , as the 
case may be , to carry out or inspect the manu 
facture , process , modification , repair , replace 
ment, overhaul or maintenance , to which the 
certificate relates or by an approved person 
or persons authorised by organizations ap 
proved by the Director General in this behalf 
or while these have been carried out at a 
suitably equipped Indian Air Force Establish 
ment by its Officer Incharge : 
Provided that in one or more class of aircraft, 

such of the work , if performed in accordance 
with approved procedures, practices and 
methods as may be prescribed by the Direc 
tor General, need not be supervised or cetri 
fied by the approved organization , licensed 
Engineers or authorised persons in this bo 
half ." 


22 . For rule 55 of the said rules, the following rule 
shall be substituted, namely :- - 


" 55 . Suspension or cancellation of Certificate of 

Airworthiness and its continued validity . - ( 1 ) 
The Certificate of Airworthiness of an aircaft 
shall be deemed to be suspended when an 

aircraft 
( a ) ceascs or fails to conform with the require 

ment of these rulcs, in respect of operation , 
maintenance modificatione repair , replace 
ment, overhaul, process or inspection , which 

is applicable to that aircraft ; 
( b ) is modified or repaied otherwise than in 

accordance with the proyisions of these 

rules ; 
(c ) suffers major damage; or 
( d ) develops a major defect which would affect 

the safety of the aircraft or its occupants in 
subsequent Alghts , 


may be specificd by him , having regard to the 

safety of the aircraft and persons thereon , 
( a ) permit the aircraft to ferry - fly to a place 

without passengers on board , where the 
maintenance rcguired to remove the 308 
pension of the Certificate of Airworthiness 
can be performed in accordance with the 

rules ; 
(b ) authorise flights for the purpose of experi 

ment or tests ; 
( c ) authorise flights where the saicty or succour 

of persons or aircraft is involved ; and 
(d ) authorise flights for special purposes. 
( 5 ) The Director General may , by general oi 

special order and subject to such conditions as 
may be specified in that order , cxempt any air 
craft from the operation of any provision of 

this rule ." 
23. For rule 50 of the said rulcs, the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 56 . Indian Alrcraft operating outside . — Where an 

aircraft registered in India is operating in a 
country outside India , the aircraft, or any of 
its components or items of equipment shall not 
be modified , repaired , replaced , inspcctod or 
overhauled except by or under the supervision 

of, and certified by 
( a ) in the case of a Contracting State , a person 

who is approved for the purpose by the 
appropriate authority of the Contracting 
State in accordance with the minimum re 
quirements adopted in pursuance of the con 
vention and recognized by the Director 

General as sufficient for the purpose , 
( b ) in the case of a country other than a Con 

tracting State , a person who possesses quali 
fications which are recognized by the 
Director General as sufficicnt for the pur 

pose , ” 
24 . For rule 57 of the said rules, the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 57. Instuments and equipment. - ( 1 ) Every air 

craft shall be fitted and equipped with the 
instrument and equipment including Radio 
Apparatus and Special Equipment as may be 
specified according to the use and circum 
stances under which the flight is to be con 

ducted . 
( 2 ) Such instruments and equipment shall be of an 

approved type and installed in an approved 
manner and shall be maintained in a service 

able condition ." 
25 . For rule 58 of the said rules , the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 58 . Weight and balance . — ( 1 ) Every aircraft shali 

be weighed and appropriately marked and 
centre of gravity determined . The weight 
schedule , load / trim sheet shall be displayed or 
carried on board an aircraft subject to such 

conditions as may be specificd . 
( 2 ) ( a ) An aircraft shall not attempt to take off, fly 

or land at a weight in excess of the maximum 
permissible weight as specified in the Certi 
ficate of Airworthiness or as authorised by the 

Director General. 
( b ) The load of an aircraft throughout a flight in 

cluding take -off and landing shall be so distri 
buted that the centre of gravity position of the 


( 2 ) If , at any time, the Dlector General is satisfied 

that reasonable doubt exists as to the safety 
of an aircraft or as to the safety of the type 
to which that aircraft belongs, he may 


Air 


( a ) suspend or cancel the Certificate of 

worthiness in respect of the aicraft ; or 


( b ) require the aircraft or an aircraft comin 

nent or an item of equipment of that air 
craft to undergo such modification , repair , 
replacement, ovehaul, inspection including 
flight tests and examination under the super 
vision of an approved person as the Director 
Gencral may direct , as a condition of the 
Certificate of Airworthiness remaining in 

force , 
( 3 ) Subject to sub - rule (4 ) , an aircraft shall not 

be flown during any period for which its 
Certificate of Alrworthiness is suspended or 
deemed to be suspended . 


( 4 ) Where the Certificate of Airworthiness of an 

aircraft is suspended or decmed to be suspend 
ed , the Director General may , upon an appli 
cation made by the owner or operator of the 
aircraft and subject to such requirements as 
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equipment , prescribe standards and conditions 

for its maintenance, 
( b ) The Director General while notifying the 

maintenance requirements and whilc approving 
a maintenance system shall have regard to 


( i) the maintenance facilities available ; 


( ii ) intervals in flight time, calendar timc or any 

other basis , which may elupse with safety 
between inspections, tests , or overhauls ; 


( ili ) the content, disposition and period of prescr 

vation of the records kopt in respect of 
maintenance ; 


( iv ) type of operation in which the aircruft 

engaged ; 


1 


( v ) any conditions, like dust , salt -air climatic 

conditions or other factors and thc routes 
flown or bases used which may have an 
effect upon airworthiness ; and 


( vi ) Any other relevant considerations , 


( 3 ) Any aircraft engaged in public transport in 

cluding aerial work and flying training shall 
not be flown unless 


aircraft falls within the limitations prescribed 

or approved by the Director General: 
Provided that the Director General may , by special 

order in writing and subject to such conditions 
as may be specified in that order, exempt any 

aircraft from the operation of this rule ," 
26 . For rule 59 of the said rules, the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 59 . Defects and defective parts . - ( 1 ) A major 

defect in or a major damage to an aircraft 
registered in India shall be reported in the 

Inanner to be specified . 
( 2 ) When any part of an aircraft is revealed or 

Suspected to be defective, the Director 
Ceneral may require it to be delivered to a 
person or organization authorised by him , In 

this behalf for examination ." 
27. After rule 59 of the said rules , the following rule 
shall be inserted , namely : 
" 59 - A . Defects in a Foreign Aircraft. - ( 1) When an 

Aircraft registered outside India , whilst in 
Indian territory sustains major damage or a 
major defect is found , the Director General, 
on ascertaining that fact, muy , prohibit the air 

craft from flying . 
( 2 ) Where , in pursuance of sub -rule ( 1) , the 

Director General prohibits an aircraft from 
flying, he shall furnish to the appropriate 
authority of the country of registration of the 
aircraft information of the action which he has 
1.aken and a report of the damage suffered or 

defect found. 
( 3 ) The prohibition imposed in pursuance of sub 

rule ( 1 ) shall not be removed until the appro 
priate authority of the country of registration 
of the aircraft notifies to the Director 
General 
( a ) that the suspension of the Certificate of Air 

worthiness of the aircraft imposed by that 
authority in respect of the damage or defect 

suffered or ascertained has been reinoved ; 
( b ) that the damage suffered or defect found or 

ascertained is not of such a nature as to 
prevent minimum requirements of safety 

adopted in pursuance of the Convention ; or 
( c ) that in the circumstances of a particular 

case , the aircraft should be permitted to fly 
without passengers to 4 place at which it can 

bc restored to an airworthy condition . 
( 4 ) In removing the prohibition imposed in pur 

suance of sub - rule ( 1 ) , the Dircctor General 
may impose such conditions on the operation of 
the aircraft as are notified to him by the 
appropriate authority of the country of regis 
tration of the aircraft." 


( a ) it has been maintained in accordance with 

such requirement as may be prescribed by 
the Director General or as stipulated in the 
approyed Maintenance Schedules or System ; 


( b ) maintenance of the aircraft has been carried 

out by or under the supervision of 1 person 
licensed or approved or authorised for the 
purpose ; and 


( c ) all maintenance carried out has been certi 

fled by appropriately licensed Engineers, 
approved or authorised persons within the 
period specified by means of a Certificate 
as may be prescribed by the Director 
General. 


( 4 ) The contents , form , period or validity disposi 

tion , preservation of the Certificate shall be in 
the form and manner as may be specified . 


28. For rule 60 of the said rules , the following rule 
shall be substituted , namely :- - 


( 5 ) No aircraft shall commence any fight if subse 

quent to the issue of a Certificate in pursuance 
of this rule , it has suffered any damage or 
revealed any defect other than items covered 
in the Approved List of Deficiencies which 
would render the aircraft unsafe for flight and 
which would not, in accordance with the ordi 
nary aeronautical practice, be remedied by the 

pilot or Crew . 
( 0 ) Notwithstanding the above, the Director 

General may, by general or special order and 
subject to such conditions as may be specificd 
in that order , exempt any aircraft from the 

operation of this rule ," 
29 . For sub -rule ( 1 ) of rule 61 of the said rules, the 
following sub - rule shall be substituted , namely : 
( 1) For the purpose of rules 52, 53 and 60 , the 

Central Government may grant licences to 
persons to act in the capacity of Aircraft 
Maintenance Engineers, and to sign in connec 
tion with the construction , repair , overhaul and 
maintenance of hircraft such certifcates as 
may be prescribed by the Director General or 
required under these rules , 


" 60 . Maintenance standards and certification , - ( 1 ) 

In this rule , maintenance refers to perfor 
mance of all work necessary for the purpose 
of cnsuring that the aircraft is airworthy and 
safe including servicing of the aircraft and all 
modfication , repairs, replacements , overhauls , 
processes, treatment, tests, operations and in 
spections of the aircraft, aircraft components 
and items of equipment required for that pur 

pose . 
( 2 ) ( a ) The Director General may , in respect of 

any aircraft , aircraft component, and item of 
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( 2 ) Gen 


PART IX 
30 . For rule 67 of the said rules, the following rule 
shall be substituted , namely : 
" 67. Log books and logs. - ( 1 ) The following log 

books shall be kept and inaintained in respect 

of all aircraft registered in India . 
( a ) a journey log book ; 
( b ) an aircraft log book ; 
( c ) an engine log book for each engine installed 

in the aircraft : 
( d ) a propeller log book for cvery variable pitch 

propeller installed in the aircraft: 
( e ) a radio apparatus log book for aircraft litird 

with radio apparatus; and 
( 1 ) any other log book that may be required by 

the Director General. 
( 2 ) The Director General may require that a 

Technical log or flight log be provided in res 
pect of an aircraft and be maintained as inay 

be prescribed by him . 
( 3 ) Log Books shall be of such type and shall 

contain such information , entrics and certi 
fication as may be prescribed by the Director 
General. Log books and Logs shall be pre 
served until such time as may be specified ." 


PART XII - A 
31. For rule 133- A of the said rules, the inllowing 
rule shall be substituted , namely : 
" 133 - A . The Director General may, through 

Notices to Airmen (NOTAMS ), Aeronautical 
Information Publicatons, Aeronautical Inior 
mation Circulars (AICs ), Notices to Aircraft 
owners and Maintenance Engineers and publi 
cation entitled Civil airworthiness require 
ments işsue special drections not inconsistent 
with the Aircraft Act, 1934 or these rules , re 
lating to the operation , use , possession , nain 
tenance or navigation of aircraft flying in or 

over India or of aircraft registered in India . 
32 . After Part XII - A , Part XII - B under the heading 
" Engineering, inspection and manual requirements for 
organizations other than operators" shall be inserted 
and under Part XII - B , after rule 133 - A of the said 
rules, the following rule shall be inserted , namely : 
" 133 - B . ( 1 ) Definitions.- - ( a ) In this part Organi 

zation refers to an organization or a person 
engaged in one or more of the following acli 

vities, namely - 
( i ) design and manufacture of aircraft, aircraft 

component and items of equipment includ 
ing materials, forging, castings , standard 

parts . 
( 11 ) maintenance , overhaul, modification , repair , 

inspection , treatment, processing ut aircraft 

component und items of cquipmer 1. 
( iii ) manufacture, storage, distribution and sup 

ply of aircraft fuel, lubricants, special pro 

ducts . 
( iv ) storage and distribution of aircraft, aircruft 

component, items oť equipment, jaterials , 

standard parts . 
( v ) laboratories and tests to be carried out there 

in . 
( vi) training schools. 
( b ) In this part Manual means Quality Control 

Munual, Design Manual, Training Manual, 


Stores Manual required to be provided by an 
Organization under sub - rule ( 4 ) . 
General requirements. - An Organization shall 
have adequate facilities including qualified 
and trained staff and necessary equipment for 

tests and inspection aids. 
( 3 ) Approval. — The Director General may , ON 

request and on belng satisfied , approve an 
organization or person to operate under the 
system of approval, Where considered neceg 
sary , organization or persons engaged in spe 
cific activities may be required by the Direc 
tor General to operate under an approved 
system . For operating under an approved 
system , the Organization or person shall comp 
ly with the requirements including provision 
of Manuals ay may be prescribed by the Direc 

tor General. 
( 4 ) Manuals . - ( a ) An approved organization shall 

provide for the use and guidance of its per 
sonnel, Manuals , which shall contain details 
of information concerning policies , procedures, 
practices and quality control mcthods relat 
ing to activities of that organization and as 

may be prescribed by the Director General. 
( b ) A complete copy of the Manual or such por 

tions of the Manual us the Director General 
may direct shall be submitted to the appro 
priate Regional Oflice of the Civil Aviation 

Department for approval. 
(c ) An approved organization shall revise its 

Manuals from time to time whenever neces 
sary as a result of changes in its operations, 
aircraft equipment or practices or experienco 
with the existing aircrait equipment or prac 
tices. Any revision of practices and proce 
durcs which affects the airworthiness or cafety 
of the aircraft or equipment shall be subject 

to the prior approval of the Director General. 
(5 ) Manual( s ) — Distribution . — Copics of the Manual 

and amendments thereto shall be furnislied by 
the approved organization to such of its per 
sonnel as considered necessary , to the Direc 
tor General and to such other person associat 
cd with the work of the organization , as the 

Director General considers necessary . 
( 6 ) Personnel - Responsibilities - -Members of the 

organtzation shall comply with all the instruc 
tions relating to thcir duties as contained in 
thc Manual (s ) . 

Training. - - An organization shall cnsure that 
provision is made for imparting necessary 
instructions to its personnel who are autho 
rised to certify for proper discharge of their 

dutics and responsibilities, 
( 8 ) Records. - An organization shall maintain 

complete records of its activities and such 
other records as may be required by the Direc 
tor General. The records, reports , logo, 
drawings , shall be made available to the Direc 
tor General for inspection and check and at 
such times as he directs . The records shall 

be kept for a period as may be specified . 
9 ) Civil Airworthiness Requirement Part ( s ) , - An 

organization shall comply with the essential 
requirements as may be prescribed in the 
publication titled Civil Airworthiness Re 

quirements , 
10 ) Without prejudice to the provisions of any 

rule, the Director Gencral may , after such 
enquiry as he may deem fit , cancel, suspend 
or endorse any approval or authorization or 
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take any other action as provided under this 

being flown by the hirer or by any other 
rule against an organization or a person where 

person , 
he is satisfied that- - 

( 2 ) General requirement. - An operator shall have 
( a ) the conditions stipulated by the Director 

access to an adequate organization , including 
General under this rule or under the Civil 

qualified and trained staff together with work 
Airworthiness Requirement parts are not 

shop and other equipment, facilities and 
being coniplied with ; 

Inspection aids as may be found necessary . 
(b ) A person or organization has performed 

( 3 ) Approval. - The Corporation shall operate 
wurk , or granted it certificate in respect of 

under an Approved Maintenance System for 
the work which has not been performed 

providing a basis of operation under a dele 
in a careful or competent manner or has 

gated system of airworthiness control for the 
performed work beyond the scope of his or 

safety of its aircraft and persons it carries on 
its approval or failed to make proper en 

board the aircraft. The Director General, 
tries and certification thereof or for any 

may , on request and on being satisfied , grant 
other reason considered by the Director 

approval for other scheduled and non 
General as sufficient to cancel, suspend or 

scheduled and aerial work operators and flying 
endorse an approval or authorizšition grant 

clubs to operate under Approved Maintenance 
ed under this rule ," 

System . They may , in addition , be required 

by the Director General to operate under an 
PART XIII 

Approved Maintenance System , wherever 
considered necessary . For the grant or issue 

and continued Validity of operation under the 
33. For rule 140 of the said rules, the following rule 

Approved Maintenance System , the Operator 
shall be substituted , namely : 

shall comply with the requirements specified in 
" 140 . Minimum requirements to be complied with by 

the Civil Alrworthiness Requirement Parts and 
the operators . - All aircraft owners and opera 

as may be required by the Director General. 
tors ball comply with the Engineering, Ins 

(4 ) Manuals . - ( a ) An operator shall provide for 
pection and Manual Requirements contained 
in 

the use and guidance of its personnel, Manuals 
Part XIII- A and with the safety re 
quirements in respect of air routes , aircraft 

which shall contain details of information con 

cerning policies , procedures, practices and 
and air - crew , as may be prescribed by the 
Director General." 

quality control methods relating to activities 
of that operator and containing such further 

information as may be prescribed by the 
34 . After Part XIII of the said rules, Part XIII - A 

Director General. 
under the heading " Enginecring, Inspection and Many 
al requirements- - Owners or Operators " shall be in 

( b ) A complete copy of the Manual or such 
serted and under Part XIII - A , after rule 153, the fol 

portions of the Manual as the Director General 
lowing rules shall be inserted, namely : 

may direct shall be submitted to the appro 
" 154. Definitions. - ( a ) In this part " Engineering 

triate Regional office of the Civil Aviation 

Department for approval. 
and Inspection " refer to performance of all 
Work necessary for ensuring Afrworthiness 

( c ) An approved Operator shall revise its Manuals 
and safety of the aircraft , including over 

from time to time and whenever found neces 
haul, maintenance , modification , repair , re 

sary as a result of changes in its operations, 
placement, manufacture, assembly , testing, 

alrcraft, equipment or practices or experience 
treatment, inspection and certification , 

with the existing aircraft, equipment or 

practices . Any revision of practices and pro 
( b ) In this part Manual refers to Operator s 

cedures which affect the airworthiness or 
Maintenance System Manual or Operator s 

safety of the aircraft or equipment shall be 
" Quality Control Manual or any other Manual 
covering such requirements as the case may 

subject to the prior approval of the Director 

General, 

( 5 ) Manual ( s ) - Distribution . - -Copies of the 
" 155 . Private aircraft owners. - ( 1 ) General Re 
quirements . A private aircraft, aircraft com 

Manual and the revisions thereof shall be 

supplied by an approved operator to such of 
ponents and items of equipment shall bemain 
tained as may be prescribed by the Director 

its personnel and to such other persons associa 

ted with the work of that operator , as the 
General, 

Director General considers necessary . 
( 2 ) Records. - An owner shall maintairr complete 

( 6 ) Personnel - Responsibilities . - Employees of an 
records of the total time flown, the time flown 
since last overhaul and the lime flown rince 

approval operator shall comply with all the 

instructions relating to their duties as con 
last in peciion and any other data as may be 
directed by the Director General. The records 

tained in the Manual ( s ) . 
shall also be made available for inspcction 

( 7 ) Training . - An approved operator shall ensure 
and chock and shall be mentioned for the 

that provision has been made for imparting 
period to be specified by the Director General. 

instructions to its personnel authorised to 

certify as may be considered necessary for the 
( 3 ) Civil Alrworthiness Requirement Parts . - An 

proper discharge of their duties and responsi 
ourner shall comply with the Engineering , Ins 

bilities . 
pection and Manual Requirements , as may he 
prescribed in CA . R . Part ( s ) ." 

(8 ) Records. - Every operator including an approv 

ed operator shall maintain complete records 
" 155 - A . Commercial Operators _ ( 1 ) Definitions. 

of the total time flown , the time flown since 
In this rule , " Commercial Operator" means an 

lagt overhaul and the time nown since last 
operator engaged on scheduled or non 

Inspection of all airframes , engines . Instru 
scheduled operations including aerial work and 

ments, radio apparatus, eguipment and acces 
flying training and includes an owner of air 

sories They shall also maintain such other 
craft who lety out for hire for the purpose of 

records as may be required by the Director 


be . " 
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36 . For rule 157 of the said rules, the following rule 
shall be substituted, namely : 
" 157. Fraud of documents . No person shall fraud 

lently lend any licence , certificate , authorize 
tion or approval issued under these rules or 

allow it to be used by any other person ." 
37. Schedule x shall be omitted . 


General to whom those records shall be made 
available for inspection and check whencver 
required by him . The records shall be kept 
for a period to be specified by the Director 

Gencral. 
( 9 ) Civi ] Airworthiness Requirement Parts , 

Every operator including an approved operator 
shall comply with Engineering Inspection and 
Manual requirements, as may be prescribed in 

the Civil Airworthiness Requirement Parts . 
( 10 ) Without prejudice to the provisions of any 

rule , the Director General may, after such 
enquiry as he may dcem fit , cancel, suspend or 
endorse any approval or authorization or take 
any other action as provided under this rule 
against an operator or any other person when 
he is satisfied that 
( a ) the conditions specified by the Director 

General under this rule and the Civil Alr 
worthiness requirement Parts are not being 
complied with ; and 


[ No, F . 10 - A / 10- 70. ] 
S N . KAUL , Dy. Secy. 


( b ) the operator or any other person has per 

performed work , or granted a certificate in 
respect of the work which has not been per 
formed in a careful or desired manner or 
has performed work beyond the scope of its 
or his approval or failed to make proper 
entries and certification thereof or for any 
other reason considered by the Director 
General to be sufficient to cancel, suspend or 
endorse an approval or authorization granted 
under this rulo " 


पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 31 मई , 1972 
सा० का नि० 831.. – वायुयाननियम , 1937 में और आगे 
संशोधन करने के लिा . कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम , 1934 ( 1934 
का 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बनाने की प्रस्थापना करती है , उक्त अधिनियम की धारा 14 
द्वारा यथाप्रपेक्षित तद् द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता 
है और प्तद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस 
अधिसूचना के गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन 
महीने पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उक्त प्रारूप की बाबत जो सूझाव या आक्षेप किसी व्यक्ति से 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय 
मरकार द्वारा विचार किया जागा । 


PART XIV 


35. For rule 156 of the said rules, the following rule 
shall be substituted, namely :- - 


"158 . Government Inspection. – ( 1 ) Any person 

authorised by the Director General by general 
or special order in writing in this behalf, 
may 


प्रारूप नियम 
____ 1. इन नियममों का नाम वायुयान (संशोधन ) नियम , 
11972 होगा । 


भाग 1 


( a ) at all reasonable times enter any place to 
which access is necessary for the purpose of 
exercising his powers or carrying out his 

duties under these rules ; 
( b ) nt all times during working hours enter 

that portion of any organization , factory or 
place in whirl aircraft, aircraft componente, 
items of equipment, materials are being 
designed , manufactured . overhauled, re 
paired, modified, assembled . tested , stored 
and inspect any such oreanization , factory 
or place, aircraft, airraft component and 
item of equipment and any drawings relat 

ing thereto ; 
( s ) at any time inspect any aircraft Including 

a private aircraft, which is required hy 
those rules to be certified as airworthy or in 
respert of which a Certificate of Alrworthi 
ness is in forre or has been suspended or 
demed to be suspended ; 


2. वायुयान नियम , 1937 (जिरे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 3 में , 


( d ) nnter , inspect and search any alrcraft for 

the purpose of securing compliance with any 
of these rules or the provisions of the Alr 

craft Act, 1934, 
( 2 ) Any person authorised by the Director General 

to inspect under suh - rule ( 1 ) shall be charged 
with the duty of advising the owner or 
operator of the aircraft and the organization 
in the inspection , manufacture and main 
tenance of the aircraft ." 


( i) उपनियम ( 1) में , 
( 1 ) खण्ड ( 5 ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" ( 5) "विमान " में वायु में अधिक भारी शक्ति 

चालित वायुयान अभिप्रेत है जिसका उड़ान 
में उत्थापक बल मुरयन मतहों की वायु 
गतिकीय प्रतिक्रियायो । जो उड़ान की दी 
हई शर्तों के अधीन HिI रहती है, व्युत्पन्न 
होता है " ; 
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है जिसमें वे परिसीमाएं अन्तर्विष्ट हो , जिनके 
अन्तर्गत विमान को उड़ान योग्य समझा जाना 
है, और जिसमें विमान के सुरक्षित रूप से चलने 
के लिए उड़ान कर्मीदल के लिए आवश्यक 
अनुदेश और जानकारी अन्तयिष्ट 


( 9 ) खण्ड ( 25 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् -- 


खण्ड 


" ( 25 - क ) विदेशी वायुयान से वह वायुयान 
अभिप्रेत है जो भारत से भिन्न क्रिपो देश में रजिस्ट्रीकृत 
हो । " ; 


( 10) खण्ड ( 26 ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 

अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् -- 


( 2) खण्ड 7 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात्---- 
" ( 7- क ) वायुयान संघटक से ऐसा कोई पुर्जा 

अभिप्रेत है जिसकी संभागता ( Soundness ) 
और ठीक कार्यकरण, वायुयान में फिट 
किा . जाने पर वायुयान की मतत उड़ान 
योग्यता या उसके क्षेम के लिए आवश्यक है 
और इसके अन्तर्गत उपस्कर का हर पुर्जा भी 

प्राता है । " ; 
( 3) खण्ड ( 8) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्यात् - - 
" ( 8 ) वायुपोत से वायु से हल्का शक्ति चालित 

वायुयान अभिप्रेत है ।"; 
( 4 ) खण्ड ( 9 ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः .. 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात् --- 
" ( 9 -क ) वायु परिवहन उपक्रम से वह उपक्रम 

अभिप्रेत है जिस के कारबार में यात्रियों या 
माल का भाड़े या इनाम पर वायु द्वारा वहन 

भी शामिल है । " ; 
( 5 ) खण्ड ( 11 ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् - - 
" ( 11 ) बेलून से वाय से हल्का बिना-शक्ति 

चालित वायुयान अभिप्रेत है । " ; 
( 6) खण्ड ( 11 ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त : 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात् -- - 
" ( 11 - क ) उड़ान योग्यता का प्रमाणपत्र 

से इन नियमों के अधीन जारी किया गया 
वह प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें नागर विमानन 
महा-निदेशक को स्वीकार्य उड़ान योग्यता 
के न्यूनतम मानकों का अनुपालन उन्तहित 


( 26 ) ग्लाइडर से वायु में भारी बिना- शक्ति 

चालित वायुयान अभिप्रेत है जिसका उड़ान 
में उत्थापक बल मुख्यतः मतहों पर वायुगतिकीय 
प्रतिक्रियाओं से जो उड़ान के लिए दी हई शतों 
के अधीन नियत रहती है, व्युत्पन्न होता है । " ; 


( 11 ) खण्ड ( 32 ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 

अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


“ ( 3 2फ - ) उपस्कर का पुजा से कोई ऐसी 

स्वयंपूर्ण यूनिट अभिप्रेत है जो , वायुयान पे 
संलग्न करने या लगाये जाने पर , वायुयान या 
उसके अधिभोगियों की उड़ान योग्यता या 
सुरक्षा की कतिपय प्रचालन -पों के अन्तर्गत 
अनिवार्य कार्य करती है । "; 


( 12 ) खण्ड ( 33 ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड 

अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 
" ( 33 - क ) अनुज्ञप्ति से इन नियमों के अधीन 

जारी की गई अन शाप्ति अभिप्रेत है । " ; 


( ii ) उपनियम ( 2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 

अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् - 


( 7 ) खण्ड ( 18) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- - 
" ( 18 ) महानिदेशक से नागर विमानन का 

महानिदेशाक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 
नागर विमानन के महानिदेशक के रूप में कार्य 

करने वाला कोई व्यक्ति भी है । " ; 
( 8 ) खण्ड ( 21 ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 
“( 21 -क ) उड़ान निर्देशिका से उड़ान योग्यता के 
प्रमाणपत्न के साथ सहयुक्त वह निर्देशिका अभिप्रेत 


" ( 2 - क ) इन नियमों द्वारा महानिदेशक को प्रक्स 

या अधिरोपित किसी शक्ति या कत्तव्य का 
प्रयोग या पालन महानिदेशक द्वारा या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी 
व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा । " 
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भाग II 


( ii ) वाय यान इन नियमों द्वारा या उस देश के 

विनियमों द्वारा जिस में एक वाययान रजिस्ट्रीकृत 
है , विहित दस्तावजों पर प्रमाणपत्रों को फ्लक 
पर ले जाएगा : 

पर तु "परीक्षण " के प्रयोजनार्थ कोई भी वाय यान 
विमानक्षत्र के या उसके प्रस्थान के स्थान के सामीप्य 
के प्रदर उड़ान योग्यता के विधिमान्य प्रमाणपत्र 

के बिना उड़ सकेगा ; 
( 4 ) वाययान में ऐसे न्यनतम उपस्कर और उपकरण 

फिट किए जाएंगे जो इन नियमों के अन्सगत नियत 
किए गए हैं और जो आगे विनिर्दिष्ट किए जाए : 
परन्तु के द्रीय सरकार लिखित प्रदेश द्वारा , 
और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश 
में कथित की जाए , किसी भी वाययान को इस 
नियम के प्रवर्तत से छूट दे सकेगी । 


6. उन नियमों के नियम 17 में , "प्रमाणपत्न " श द के 
पश्च त , जहाँ भी यह पाया हो , “ प्राधिकरण और अनमोदन शब्द 
अतःस्थापित किए जाएगे । 


3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित 
निमम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् - - 
7. वायुयान में ले जाए जाने वाली दस्तावेज 
( 1 ) कोई भी व्यक्ति वायुयान में तब तक नहीं जाएगा 

जब तक कि जिस देश में वाय यान रजिस्ट्रीकृत 
है उसकी विधि द्वारा यथाअपेक्षित विधिमान्य 
दस्तावेजें फलक पर न ले जाई जाएं और उस देश 
द्वारा अधिकथित प्ररूप और रीति में न रखी 

जाए । 
( 2 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान इन नियमों द्वारा 

यथाअपेक्षित विधिमान्य दस्तावेजें फलक पर ले 

जाएगा : 
परन्तु यदि अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज नवीकरण 

या अन्य कार्रवाई के लिए इन नियमों के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई हो तो 
इस तथ्य को उसे वायुयान के पलक पर न जाने 

का विधिमान्य कारण समझा जाएगा । 
4. उक्त नियमों के नियम 7 - ख में , महानिदेशक द्वारा 
अनुमोदित शब्दों के स्थान पर जैसा कि महानिदेशक विहित 
करे शब्द प्रतिस्थापित किए जाएग । 

5. उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - - 
" 15. उड़ान के दौरान वायुयान द्वारा पालन की जाने 

वाली शत : - - अन्तर्राष्ट्रीय नौपरिवहन में लगा 
हुआ वायुयान , लोक परिवहन वायुयान , 
उड़ान क्लब या उड़ान विद्यालय 
द्वारा अपने सदस्य या छान को अनुदेशीय 
या अन्य प्रयोजनों के लिए सदाय पर किया हुमा 
वाययान , भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा , या अन्य 
किसी व्यक्ति द्वारा उड़ाए जाने के प्रयोजनार्थ 
भाड़े या इनाम पर दिया गया वाययान तब तक 
नहीं उड़ेगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तों का 
पालन न कर दिया जाए , अर्थात : - - 
( i) वायुयान, भाग vi और भाग xiiiक के उपबन्धों 

के अनसार अथवा, यदि वाययान भारत में 
रजिस्ट्रीकृत न हो तो उस देश के विनियमों के 
अनसार जिस में वाययान रजिस्ट्रीकृत है , उड़ान 
योग्य प्रमाणित किया जाएगा और उड़ान 

योग्य हालत में रखा जाएगा । 
ii ) उन सभी निबन्धनों और शर्तों का , जिनके 

अनसार उड़ान योग्यता का प्रमाणपत्र दिया 
गया था , सम्यक रूप से पालन किया जाएगा ; 


7 . उक्त नियमों के नियम 19 में , 
( 1 ) पापर्व टिप्पणी में और प्रमाणपत्र " शब्दों के स्थान 

पर प्रमाणपत्न , प्राधिकरण और अनुमोदन शब्द 
अन्तःस्थापित किए जाएगें ; 


( 2 ) उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्न लिखित उपनियम 

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात - - 
"( 2 ) महानिदेशक वाययान की उड़ान योग्यता के 

सम्बन्ध में इन नियमों के अधीन दिए गए 
किसी प्रमाणपत्र को या वाययान 
के या वायय न के संघटक की या उपस्कर के 
पुज की बाबत इसी प्रकार के प्रमाणपत्र कों 
रद्द या निलम्बित कर सकेगा यदि उसका 
सम धान हो जाता है कि 
( क ) व य यान या वायुयान के टाइप की 

सुरक्षा के बारे में ; या 
( ख ) उस वाययान सघटक या उपस्कर के पूर्ज 

की उड़ान योग्यता के बारे में जिसकी बाबत 
टाइप प्रमाणपन्न है , युक्तियक्त सदेह विद्यमान 
है , और वह किसी ऐसे प्रमाणपत्न के सलग्न 
किसी भी शर्त में फेरफार कर सकेगा यदि 
उसका समधान हो जाता है कि युक्तियवत 
संदेह विद्यमान है कि एसी शर्तों के अनुसार 
सुरक्षा की पर्याप्त गुंजाइश है । "; 
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रूप में संप्रदर्शित हो कि धूम्रपान प्रतिषिद्ध है, 
धम्रपान नहीं करेगा । " 


भाग iv 


( 3 ) उपनियम ( 3 ) में , 
( क ) " अनुज्ञप्ति शब्द के पश्चात् जहां कही भी 

वह पाया हो , “ प्राधिकरण और अनुमोदन " 

शद अल स्थापित किर ज एगे , 
( ख ) टिप्पण का लाप कर दिया जाएगा ; 
( 4 ) उपनियम ( 4 ) मे, “प्रमाणपत्र शब्द के पश्चात् 

" प्राधिकरण और अनुमोदन शब्द अन्त.स्थापित 

किए जाएगे ; 
( 5) उपनियम ( 5 ) में -- 
( क ) “प्रमाणपत्र शब्द के पश्चात् "प्राधिकरण 

और अनुमोदन शब्द अन्त स्थापित किए 

जाएंगे ; 
( ख ) अन्त में , निम्नलिखित टिप्पण अन्त :स्थापित 

किया जाएगा, प्रर्थात् - - 


9 . उक्त नियमों के नियम 30 के उपनियम ( 1 ) के स्थान पर 
निम्नलिखिन उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - -- 
" ( 1 ) वायुयान का रजिस्ट्रीकरण करने और भारत में 

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र देने के लिए सशक्त 
प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी । रजिस्ट्रीकरण 
के प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होगी , 
अर्थात् - - 


वायुायन का प्रकार , मन्निर्माणकार की संख्या, राष्ट्रिकता 

और इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण 
चिहन, स्वामी का पूरा-नाम , राष्ट्रिकता और पता , 
वाययान का प्रायिक स्टेशन और रजिस्ट्रीकरण की 
तारीख । " 


"टिप्पण : केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि क्या कोई प्राधा 

पूर्वगामी उपनियमों के अधीन लोकहित में प्रमाणपत्र , 
योग्यताक्रम निर्धारण या अनशप्नि , प्राधिकरण और 
अनुमोदन के निलम्बन के लिए पर्याप्त आधार है , 
अन्तिम और आबद्धकर होगा । " 


10 उत नियमों के नियम 33 के खण्ड ( घ ) में , " केन्द्रीय 
सरकार " शब्दो के स्थान पर, जहा कहीं भी ये प्राएं , " महानिदेशक " 
शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
___ 11. उक्त नियमों के नियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् - .. 


भाग III 


" 36, वायुयान का रजिस्टर. - - भारत में रजिस्ट्रीकृत 

वायुयान का रजिस्टर महानिदेशक द्वारा रखा 
जाएगा , और उसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के 
प्रमाणपत्र की बाबत नियम 30 मे उपबंधित विशि 
ष्टियां भी होगी । ऐमा रजिस्टर ऐसे समयों पर 
और ऐमी शर्तों के अधीन जैसी अधिकथित की जाएं , 
जनमाधारण के सदस्यों के निरीक्षणार्थ खुला 


रहेगा । " 


8. उक्त नियमों के नियम 25 में : 
( क ) उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 

प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---- 
" ( 1 ) भारत में रजिस्ट्रीकृत, प्रत्येक वायुयान का 

स्वामी या प्रचालक और कमान-पाइलट 
वायुयान में प्रमुख -प्रमुख स्थान / स्थानो 
पर सुचना /सूचनाएं प्रदर्शित करेगा या 
प्रदर्शित करायेगा जिसमें जिनमें कथित 
होगा कि कहां- कहा और किम सभा तक 

वहां धूम्रपान प्रतिषिद्ध या अनुज्ञात है । " 
( ख ) उपनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप 

नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् - - 
" 3. कोई भी व्यक्ति -- - 
( क ) वायुयान के किमी भी भाग में या उसके सामीप्य 

में , जहा यह उपदर्शित करने वाली सूचना 
संप्रशित हो कि धूम्रपान प्रतिषिद्ध है , 


12. उक्त नियमो के नियम 37 के उपनियम ( 2 ) के स्थान 
पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात - - 
" ( 2 ) राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण घिन 
( क ) वायुयान पर पेन्ट किए जाएंगे या किसी 

अन्य साधन से उस पर लगाए जाएंगे जिससे 
यह सुनिश्चित हो जाए कि समय - समय पर 
यथाविनिर्दिष्ट प्ररुप और रीति में टिकाऊ 

पन की उतनी ही मात्रा है । 
( ख ) स्वामी की नाम - पट्टिका पर, यथाविनिर्दिष्ट , 

वायुयान के रजिस्ट्रीकत स्वामी के पूरे नाम 
और पते महित उत्कीर्णित किये जाएंगे ; 

और 
( ग ) हमेशा साफ और दृश्य रखे जाएंगे ।" 


( ख ) उड़ान भरने, उतरने या इंधन लेने के दौरान या 

ऐसी अवधि के दौरान, वायगान मे किमी स्थान पर 
जिसमें यह उपदर्शित करने वाला सुचना अस्थायी 


1784 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 15, 1972 / ASADHA 24, 1894 


[ PART 11 


भाग VI 
13. इन नियमों के नियम 49 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
" 49. भारत में डिजाइन किए गए और / या विनियत 

किए गए वायुयान वायुयान , संघठक पोर 
उपस्कर के पूर्जी के लिए टाइप प्रमाणपत्र 
और टाइप प्रमाण पत्र का जारी करना : 


महानिदेशक विशेष या साधारण आदेश द्वारा 
निदेश दे सकेगा कि भारत में डिजाइनकत , 
विनिमित , विक्रीत या वितरित किसी भी 
प्रकार के वा पुयान , वायुनान संघठक और 
उपस्कर के पुर्जे की बाबत एक टाइप प्रमाण 
पत्र होगा । 


14. उक्त नियमों के नियम 49 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 
अन्तःस्थापित किया जाएगा ; अर्थात - - 
" 49 - क . प्रायात किए गए वायुयान , वायुयान संघठकों 

और उपकरण के पुर्जी के बारे में टाइम प्रमाण 
जारी करना : - ~-महानिदेशक माधारण या विशेष 

आदेश द्वारा निदेश दे मकेगा कि भारत में प्रायात 
किए गए किसी भी प्रकार के वायुयान , वायुयान 
संघटक या उपस्कर के पुर्जे की बाबत एक टाइप 

प्रमाणपत्र होगा । 
( 2 ) महानिदेशक अन्यत्न डिजाइनकत या विनिर्मित और 

भारत में प्रायात किए गए किमी भी वायुयान , 
वायुयान मंघटक या उपस्कर के पूर्जे की बाबत 

एक टाइप प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा । " 
" 49. ख . भारत में पायात किए गए वायुयान , वाययाम 
संघटक या उपस्कर के पुजे के लिए टाइम प्रमाणपत्र 
का विधिमान्यकरण : - - महानिदेशक किमी 
वायुयान , वायुयान सघटक और उपस्कर के पुर्जे 
की बाबत जो पायात किए गए हों , टाइप प्रमाण 
पत्न को विधिमान्य कर सकेगा । 


( 2 ) महानिदेशक माधारण या विशेष प्रादेश द्वारा यह 

निदेश दे मकेगा कि ऐसे वायुयान के सम्बध में जिममें 
कुछ प्रकार का वायुयान संघटक या उपकर का 
पूर्जाफिट या प्रतिष्ठापित किया गया है, उड़ान योग्यता 
के प्रमाणपत्र के जारी करने , नवीकृत करने या सतत 
विधिमान्य बनाये रखने की पूर्व अध्यापेक्षा के रुप 
में भारत में डिजाइनकत , विनिर्मित , विक्रीत या 
वितरित किसी भी वायुयान , वायुयान सघटक या 
उपस्कर के पुर्जे की बाबत एक टाइप प्रमाणपत्र 
होगा । 


परन्तु यह तब जबकि - -- 


( 3 ) कोई भी व्यक्ति किसी वायुयान, वायुयान सघठक 

या उपस्कर के पुर्जे को बाबत एक टाइप प्रमाणपत्र 
जारी करने के लिए महानिदेशक से आवेदन कर 
सकेगा । 


( 4 ) महानिदेशक टाइप प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा 

जबकि -- - 


( क ) आवेदक विमानन के प्रयोजनों के लिए वायुयान, 

वायुयान सघटक या उपस्कर के पुर्जे की 
उपयुक्तता समधी ऐसी दस्तावेज या अन्य 
माक्ष्य जो , विनिर्दिष्ट किया जाए, जिममें 
उड़ान परीक्षण का माक्ष्य , यदि आवश्यक 
हो , भी शामिल है, दे देता है जैसा 
कि महानिदेशक अपेक्षित करें । आवेदक 
ऐसे निरीक्षण और परीक्षण के लिए नियत 
मभी आवश्यक सुविधाएं देगा ; और 


( क ) उस देश के उड़ान योग्यता प्राधिकारी ने 

जिसमें वह विनिर्मित किया गया है यथास्थिति 
उस वायुयान , वायुयान संघटक या उपस्कर 
के पुर्जे के संबंध में उड़ान योग्यता का प्रमाण 
पन्न , टाइप प्रमाणपत्र या वैसी ही कोई 

दस्तावेज जारी की हो ; 
( ख ) वह उन उड़ान योग्यता की अपेक्षाओं को 

पूरी करता हो जो महानिदेशक द्वारा 

अधिकथित की जाएं ; और 
( ग ) प्रावेदक विमानन के प्रयोजनों के लिए 

उत्पाद की उपयुक्तता संबंधी ऐसी दस्तावेज 

और ऐसे तकनीकी आंकड़े जैसे विनिर्दिष्ट 
किए जाएं और जिसे महानिदेशक अपेक्षित 

करे , दे देता है ; 
परन्तु महानिदेशक लिखित आदेश द्वारा, और ऐसी 
शों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में कथित 
की जाएं किसी भी वायुयान , वायुयान संघटक या 
उपस्कर के पुर्जे को इन नियमो के उपबधों से छूट 

दे सकेगा । " 
49 - 7 . टाइम प्रमाणपत्र वायुयान प्रवर्ग . - - जब 

वाययान का टाप प्रमाणपत्र जागे या विधिमान्य 
कर दिया गया हो तो उसे एक ना अधिक प्रवर्गों में 
ऐसे वायुयान के रूप में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए , 


( ख ) महानिदेशक का विमानन प्रयोजनों के 

लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में समाधान 
हो गया हो । 
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( ग ) आवेदक बायुयान संबंधी प्रावश्यक दस्तावेज 

और ऐसे तकनीकि प्रांकडे दे देता है जो विनिर्दिष्ट 
किए जाएँ और महानिदेशक द्वारा अपेक्षित 
किए जाए । 


ममहकन किया जा मकेगा । याययान का प्रचालन 

प्राधिकृत प्रवर्गो तक निर्बन्धिन रखा जाएगा । " 
" 49 - घ . टाइप प्रमाणपत्र का रखवीकरण ,निलम्बन या 

उस पर पृष्ठाकन.- - यदि किमी ममय , महानि 
देशक का समाधान हो गया हो कि यह उपदर्शित 
करने के लिए कि वायुयान की सुरक्षा वायुयान 
वायुयान संघठन या उम वायुयान के उपस्कर के 
पुर्जे में किमी कमी के कारण संकटग्रस्त है , युक्तियुक्त 
मंदेह है तो वह वायुयान , वायुयान संघटक . या 
उपस्कर के पर्जे के लिए जारी या विधिमान्य किए गए 
टाइप प्रमाणपत्र को यथारा न रदा निलिम्बित 
या पष्टाकित कर मकेगा या उस टाइप प्रमाणपत्र 
के प्रयत्न रहने की शर्त के रूप में कर्मा पान्तरण 

को समाविष्ट करना अपेक्षित कर सकेगा । " 
15. उक्त नियमों के नियम 50 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


( 4 ) महानिदेशक उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र को एक 

या अधिक वायुयान प्रवर्गों में जैमा कि विनिदिष्ट 
किया जाए, जारी , नवीकृत या विधिमान्य कर 
सकेगा । वायुयान के प्रचालनों को उन्हीं प्रवर्गा 
तक निर्बधित रखा जाएगा जो उडान योग्यता के 
प्रमाणपत्र में प्राधिकृत हैं । 


" 50 उडान ययिता का प्रमाणपत्र . - - किसी भी वायुयान 

का स्वामी या प्रवालक किसी वायुयान की बाबत 
उड़ान योग्यता का प्रमाणपन्न जारी करने या नवी 
करण के लिए या उम वायुयान की बाबत अन्यत्र 
जारी किए गए उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र के 
विधिमान्यकरण के लिए महानिदेशक को आवेदन 
कर सकेगा । 


( 5 ) इन नियमों के अधीन रहते हए उडान योग्यता 

का प्रमाणपत्र उतनी अवधि तक प्रवृत रहेगा 
जितनी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए और 
समय समय पर महानिदेशक द्वाग नवीकृत किया 
जाए । इसके अतिरिक्त महानिदेशक यह अपेक्षित 
कर मकेगा कि वायुयान का महानिदेशक द्वारा इस 
निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा निरिक्षण 
किया जाए या उडान में परीक्षण किया जाए, या 
इस प्रकार निरीक्षित अंर इस प्रकार परीक्षित 
हो और वायुयान का स्वामी या प्रचालक ऐसे 
निरिक्षण और परिक्षण के लिए सभी आवश्यक 
प्रमुविधा प्रदान करेगा । 


____ 16. उक्त नियमों के नियम 50 के पश्चात् निम्नलिखित 
नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात 


( 2 ) महानिदेशक किसी भी वायुयान की बाबत उड़ान 

योग्यता का प्रमाणपत्र जारी या नवीकृत कर 
सकेगा जब कि 
( क ) आवेदक वायुमान की उड़ान योग्यता संबंधी 

ऐसी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य दे देता है जो 
विनिर्दिष्ट किए जाएं और महानिदेशक द्वारा 
विशेष या माधारण पादे द्वारा अपेक्षित किए 
जाएं । 


" 50 -क. उडान योग्यता के प्रमाणपत्र और वायुयान के 

निरीक्षण, पूरी मरम्मत क लिए प्रावश्यक शत 
महानिदेशक वायुयान की सीमाओं का ध्यान 
रखते हुए वायुयान की और वायुयान में यात्रा 
कर रहे व्यक्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
एक विशिष्ट प्रकार या वर्ग के वायुयान की उड़ान 
योग्यता के प्रमाणपत्र के संबंध में शर्ते अधिसुचित 
कर मकेगा और मानक विहित कर सकेगा । 


( ख ) महानिदेशक का समाधान हो गया हो कि वह 

उहान योग्य है । 
( 3 ) महानिदेशक किसी भी वाययान की बाबत जो 

आयात किया गया हो उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र 
को विधिमान्य कर सकेगा । परन्तु , तभी जबकी 


( क ) उस देश के उड़ान योग्यता प्राधिकारी ने जिसमें 

वह विमान विनिर्मित किया गया है उड़ान योग्यता 
का प्रमानपन्न या ऐमा ही मम्नुल्य दस्तावेज जारी 
किया हो ; 


( 2 ) यदि , किमी समय , महानिदेशक यह समझता है कि 

सुरक्षा की दष्टि मे किमी वायुयान या वायुयान के 
प्रकार या किसी वायुयान संघटक या उस वायुयान या 
वायुयान के प्रकार के उपस्कर के पुर्जे का उपान्तरण , 
मरम्मत , प्रतिस्थापन , निरीक्षण, या पूरी मरम्मत 
आवश्यक है तो वह उपान्तरण ,ममत, प्रतिस्थापन , 
निरीक्षण या पूरी मरम्मत को उड़ान योग्यता 
के प्रमाणपत्र के प्रवृत्त रहने की गर्न के रूप में , करने 
के लिए अपेक्षित कर सकेगा । " 


( ख ) महानिदेशक द्वारा अधिकथित की गई उडान 

योग्यता की अपेक्षाओं का पालन किया गया हो ; 


ओर 
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17. उक्त नियमों के नियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात - ~ 


" 51. उड़ान निर्देशिका - - जहां इन नियमों के उपबधों के 

अनुसार किमी वायुयान के मम्बन्ध में उड़ान निर्देशिका 
रखना अपेक्षित हो वहां महानिदेशक वायुयान की 
उड़ान योग्यता का प्रामाणपत्र तदनुसार पृष्ठांक्ति 
करेगा । " 


18. उक्त नियमों के नियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात. - -- 


" 52. उपांतरण और मरम्मत --- ( 1 ) कोई व्यक्ति किमी 

प्राइवेट वायुयान , किमी ऐसे वायुयान पर जिसकी 
बाबत विधिमान्य उड़ान योग्यता का प्रमाणपत्र है 
जो कि निलम्बित हो गया है या निलम्बित हा ममक्षा 
जाता है , वायुयान की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला 
कोई उपान्तरण या मरम्मत नहीं करेगा या किमी 
ऐसे वायुयान के संघटक या उपरकर के पुर्जे को 
उपांतरित या मरम्मत नहीं करेगा , जब तक कि इन 
नियमों के अनुसरण में ऐमा करने की उसमे अपेक्षा न 
की गई हो या जब तक कि उसने महानिदेशक का 

पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो । 
( 2 ) ( क ) वायुयान , उस वायुयान के वायुयान सघटक 

या उपस्कर के पूर्जे के विनिर्माता द्वारा जारी किए 
गये उपांतरण , जो महानिदेशक द्वारा टाइप प्रमाणपत्र 
के साथ या अन्यत्र जारी किए गए हों , अनमोदित 
उपांतरण समझे जा सकेंग , जब तक कि महानिदेशक 

द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो । 
( ख ) महानिदेशक द्वारा टाइप प्रमाणपन्न के साथ या अन्यत्र 

जारी की गई वायुयान , वायुयान मंघटक या उस 
घायुयान के उपस्कर के पुर्जी के विनिर्माता द्वारा जारी 
की गई मरम्मत स्कीमें और मानक वैमानकीय इजी 
नियरी पद्धति के अनुसार की गई अन्य मरम्मतें अन 
मोदित ममझी जाएगी, जब तक कि महानिदेशक द्वाग 
अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो । 


कर दिए गए हों उन्हें उसी प्रकार के अन्यों में समाविष्ट 
किया जा सकेगा , परन्तु यह तब जबकि वह अनमोदन 

के निबन्धों के अन्तर्गत हो । 
( 5 ) ( क ) जिस समय कोई वाययान एक भारी नुकसान 

या बडे दोष के पश्चात् उगांतरित किया गया हो या 
उसकी मरम्मत की गई हो , बाय यान तब तक नहीं 
उड़ गा जब तक कि समुचित रूप से अनुज्ञप्त 
इंजीनियर या किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने महानिदेशक 
द्वारा विहित रीति में प्रमाणित न कर दिया हो कि 
वायुयान, यथास्थिति , प्रयोग या परीक्षण के प्रयोजनार्थ 

उड़ाये जाने के लिए ठीक स्थिति में है । 
( ख ) जबकि किमी वायुयान संघटक या उपस्कर के पुर्जे 

को उपांतरित या मरम्मत की जानी हो , उसे तब तक 
नहीं छोड़ा जाएगा अब तक कि समुचित रूप से अनुज्ञप्त 
इजीनियर या किमी प्राधिकृत व्यक्ति ने इस प्रकार 
प्रमाणित न कर दिया हो जैसा महानिदेशक द्वारा 
विहित किया गया हो । उपरोक्त उपनियम में निर्दिष्ट 
प्रमाणपत्न और उसकी प्रतियों के प्ररूप और 
रीति और वितरण और उनका परिरक्षण इस प्रकार 

होगा जैमा महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए । 
( 6 ) पूर्ववर्ती उक्त नियमों के अनुसरण में कोई प्रमाणपत्र 

तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि 
सामग्री, पूर्जे , पद्धति , ऐसे डिजाइनों , पारेखों, विनि 
देशों या अनुदेशों के अनुरूप न हों , जो विनिर्माताओं 
द्वारा जारी किए गए हों या महानिदेशक द्वारा विहित 
या अनुमोदित किए गए हों । पद्धति और कर्मकौशल 
मानक वैमानकीय पद्धति के अनुसार होगा या ऐसा 

होगा जैसा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए । 
19. उक्त नियमों के नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात: - - 
" 53. सामग्री गंसाधनोंपुर्जी का उपयोग और वायुयान की 

कालिक पूरो मरम्मत -- - इन नियमो के अधीन उड़ान 
योग्यता का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए अपेक्षित 
है प्रत्येक वायुयान और वायुयान संघटक और ऐसे 
वायुयान के उपस्कर के पुर्जे विहित उडान समय या 
कलडर ममय के पूरा होने पर अथवा अनुमोदित अनु 
रक्षण अनुमूचियां या अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के 
अनुसारकिसी अन्य नियत शर्त के आधार पर 
कालिकतःनिरीक्षित , पूरी मरम्मत और प्रमाणित 
किए जाएगे । ऐसे निरीक्षण और प्रमाणीकर पर 
समचित रूप से अनुशप्त इजीनियर इंजीनियरों या 
प्राधिकृत व्यक्तियो द्वारा जो निर्दिष्ट किए जाए , 

हस्ताक्षर किए जाएंगे । 
( 2 ) अन्य सभी वायुयान जिनके लिए इन नियमों के अधीन 

उड़ान योग्यता का प्रमाणपस लेना अपेक्षित नहीं है , 


( 3 ) महानिदेशक वायुयान, वायुयान संघटक या उस वाय 

यान के उपस्कर के पुर्जे के उपनियम 2 ( क ) और 2 ( ख ) 
में निर्दिष्ट मरम्मतों या उपांतरणो से भिन्न मरम्मत 
या उपांतरण के लिए अनुमोदन दे सकेगा जहां कि 
स्वामी या प्रचालक उस आशयित उपांतरण या 
मरम्मत और महानिदेशक द्वारा यथाप्रपेक्षित वाय 
यान की उड़ान योग्यता पर उसके प्रभाव के सम्बन्ध 
में ऐसा साक्ष्य दे देता है । 


( 4 ) जो उपांतरण एक वायुयान , वायुयान संघटक या 

उपस्कर के पुर्जे के लिए महानिदेशक द्वारा अनुमोदित 
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हो तो उसके भार माधक अधिकारी द्वारा समचित रूप से हस्ताक्षरित 
किया जाएगा : 
___ परन्तु वायुयान के एक या अधिक वर्ग में , एसा काम यदि ऐमी 
अनमोदिन प्रक्रियाग्रो, परिपाटियो और पद्धतियों के अनुसार 
पूरा किया जाए जमी महानिदेशक द्वारा विहित की जाएं तो , अनु 
मोदित संगठन, अनुज्ञात इंजीनियरों या इस निमित्त प्राधिकृत 
व्यक्तियों द्वारा पर्यवक्षित या प्रमाणित करना जरूरी नहीं है । " 


वायुयान संघटक और उन पर लगे उपस्बर के पुर्जे 

ऐसे अनुरक्षित किए जाएंगे जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं । 
( 3 ) पूर्ववर्ती उक्त नियमों के अनमरण में कोई प्रमाणपत्न 

तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सामग्री , समा 
धन , पूर्जे , पति ऐमे विजाइनों , पारेखों , विनिदिण 
या अनुदे गों के अनपरा हो , जो विनिर्मानों द्वारा जारी 
किए गए हों या महानिदेशक द्वारा विहित या अनु 
मोदित किए गए हों । पद्धति और कर्मफौशल मानक 
पद्धति के अनुसार होगा या ऐसा होगा जैसा महानिदेशक 

वैमानकीय द्वारा अनुमोदित किया जाए । 
( 4 ) पूर्वगामी उपबंधों के होते हा भी , महानिदेशक लिखित 

साधारण या विशेष प्रादेश द्वाग किमी व्यक्ति या 
व्यक्ति वर्ग को ऐमी शर्तों, यदि कोई हों , के अधीन 
रहते हए जमी ऐसे अादेश में विनिर्दिष्ट की जाएं या 
तो पूर्णतः या भागतः पर्वगामी उपनियमों के प्रवर्तन से 
छूट दे सकेगा । 


20. उक्त नियमों के नियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित 

नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 
" 53 - क , सभी बायवानों का विनिर्माण भंडारकरण और 

वितरण.-- - ग्रवाययान, वायग्रान संघटक और उपस्कर 
के पुर्जी या वायुयान में प्रयुक्त या प्रयुक्त करने के लिए 
आशयित किसी अन्य मामग्री का विनिर्माण भंडारकरण 
और वितरण , चाहे इस नियम के अधीन ऐसे वायुयान 
के लिए उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र का जारी किया 
जाना , नवीकृत किया जाना या विधिमान्य किया जाना 
अपेक्षित किया गया है या अपेक्षित है अथवा नहीं , 
केवल अन मोदित संगठनों द्वारा , अनुज्ञप्त इंजीनियरों 
द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया 
जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा । प्रमाणपत्र और 
उसकी प्रतियों का प्ररूप , रीति और वितरण और 
परिरक्षण इस प्रकार होगा जो जैसा विनिर्दिष्ट किया 
गया हो । " 


22. इन नियमों के नियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् .--- 

" 55. उड़ान याग्यता और उसकी सतत विधिमान्यता क 
प्रमाणपत्र का निलम्बन या रवधकरण.-- - अवायुयान की उड़ान ! 
योग्यता के प्रमाणपत्र को निलम्बित नमझा जायगा जबकि वायुयान -- 
( क ) प्रचालन , अनुरक्षण , उपान्तरण, मरम्मत , प्रतिस्थापन , 

पूरी मरम्मत , संसाधन या निरीक्षण की बाबत इन 
नियमों की उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहना है या 
अनुरूप रहने में असफल रहना है जो उस वायुयान को 

लागू है ; 
( ख ) इन नियमों के उपबंधो के अनुमार से अन्यथा उपांतरित 

किया जाता है या उसकी मरम्मत की जाती है ; 
( ग ) में बड़ा नुक्मान हो जाता है ; या 
( घ ) में ऐसा कोई बड़ा दोष पैदा हो जाता है जिससे पश्चात् 

वर्ती उड़ानों में वायुयान या उमके अधिभोगियों का 
सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी । 


( 2 ) यदि किसी समय महानिदेशक का समाधान हो जाता 
है कि वाययान की सुरक्षा के बारे में या उस टाइप की सुरक्षा के 
बारे में जिसका वह वायुयान है , युक्तियुक्त आशंका विद्यमान 
है तो वह - - 


( क ) उस वायुयान की बाबत उडान योग्यता के प्रमाणपत्र 

को निलम्बित या रद्द कर सकेगा ; " 


21. उक्त नियमो के नियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" 54. माणित करने के लिए प्राधितव्यक्ति. --- नई नियमों 
के भाग VI, XII और III क के अधीन अपेक्षित प्रमाणीकरण 

से विनिर्माण मंसाधन , उपान्तरण , मरम्मत , प्रतिस्थापन , परी 
२ समत या रक्षण जिसके • म्बन्ध में प्रमाणपत्र हो , को क्रिया 
चिन या निक्षिन करने के लिए यथास्थितिए अनुमप्ति , अत 
मोदिन या प्राधिकरण के निबन्धनों पर शों के अधीन अहिन 
पानमन इजीनियरो या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अथवा इस निमित्त 
महानिदेशक दुग अनुमोदित संगठनों द्वारा प्राधिकृत अनुमोदित 
व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अथवा जब इन्हें किसी उपयुक्ततः 
उपस्कन्ति भारतीय वायु सेना स्थापन में क्रियान्वित किया गया 


( ख ) वायुयान या वायुयान संघटक या उस वायुयान के 

उपस्कर के पुर्जे में ऐसे उपान्तरण , मरम्मत , प्रति 
थापन , पूरी मरम्मत , निरीक्षण जिसमें किसी अनु 
मोदित व्यक्ति के पयवेक्षणाधीन उड़ान परीक्षण और 
परीक्षा भी मम्मिलित है , करने को जैसे महानिदेशक 
निर्दिष्ट करे, उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र के प्रवृत्त 
रहने की गर्न के रुप में अपेक्षित कर सकेगा । 


( 3 ) उपनियम ( 4 ) के अधीन रहते हुए वायुयान ऐसी 
किसी अवधि के दौरान उड़ान नहीं करेगा जिमके लिए उसकी उड़ान 
योग्यता का प्रमाणपत्र निलम्बित कर दिया गया है या निलम्बित 
हुआ समझा गया है । 
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24. उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


( 4 ) जहां वायुयान की उडान योग्यता का प्रमाणपत्र निलम्बित 
कर दिया गया हो या निलम्बित हुमा समझा गया हो वहां महा 
निदेशक उस वायुयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा दिए गए आवेदन 
पर और एसी अपेक्षाओं के अधीन जैसी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की 
जाए, वायुयान और उस पर व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते 


" 57. उपकरण और उपस्कर. - - प्रत्यक वाययान में रेडियो 
साधिन और विशष उपकरण सहित ऐसे उपकरण और उपस्कर 
फिट और उपस्करित होंगें जो प्रयोग और उन परिस्थितियों 
के अनुसार जिनके अन्तर्गत उड़ान की जानी है , विनिर्दिष्ट किए 
जाएं । 


( क ) वायुयान को बिना यात्रियों के ऐसे स्थान पर पहली 

उड़ान करने के लिए अनज्ञात कर सकेगा जहां उड़ान 
योग्यता के प्रमाणपत्न के निलम्बिन का निवारण करने 
के लिए अपेक्षित अनुरक्षण नियमों क अनुसार किया 
जा मकता है ; 


( 2 ) एसे उपकरण और उपस्कर अनुमोदित टाइप के होंगे 
और अनमोदित रीति में प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रयोज्य 
अवस्था में रखें जाएंगे । " 


( ख ) प्रयोग या परीक्षणों के प्रयोजनार्थ उड़ान प्राधिकृत 

कर सकेगा ; 


25. उक्त नियमों के नियम 58 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात : - - 


वहीं उड़ान प्राधिकृत कर सकेगा जहां व्यक्तियों या 
वायुयान की सुरक्षा या सहायता अन्तवलित हो ; 
और 


" 58. वजन और संतुलन. ---प्रत्यक वायुयान का वजन किया 
जाएगा और समुचित रूप से चिन्हित किया जाएगा और गु त्वाकर्षण 
केन्द्र अवधारित किया जाएगा । वजन अनुसूची , भार / मकावपन्न 
वायुयान पर ऐसी शतों के अधीन सम्प्रदर्शित किया जाएगा और ले 
लिया जाएगा जसी विनिर्दिष्ट की जाएं । 


( घ ) विशष प्रयोजनों के लिए उड़ान प्राधिकृत कर सकेगा । 


( 5 ) महानिदेशक साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा मौर 
ऐसी शतों के अधीन जो उम आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी 
भी वायुयान को इस नियम के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट 
दे सकेगा । " 


( 2 ) ( क ) कोई भी वाययान उड़ान योग्यता के प्रमाणपत्र 
में यथाविनिर्दिष्ट या महानिदेशक वारा यथाप्राधिकृत अधिकतम 
अनज्ञेय वजन से अधिक वजन पर उड़ान भरने , उड़ने या उतरने 
का प्रयत्न नहीं करेगा ; 


23. उक्त नियमों के नियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात :---- 


( ख ) सम्पूर्ण उड़ान के दौरान जिसके अन्तर्गत उड़ान भरना 
या उतरना भी है, वायुयान का भार इस प्रकार वितरित किया जाएगा 
कि वह वायुयान की गुरुत्वाकर्षण की स्थिति और केन्द्रीय महा 
निदेशक द्वारा विहित या अनुमोदित सीमाओं के अन्तर्गत रहे : 


" 56. भारत क बाहर प्रचालन में भारतीय वायुयान. -- जहां 
भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई वायुयान भारत के बाहर किसी देश में 
प्रचालन में हो वहां वायुयान या उसके किसी संघटक या उपस्कर 
के पूज का उपांतरण , मरम्मत, प्रतिस्थापन , निरीक्षण या प्रोवर 
हाल - - 


परन्तु महानिदेशक लिखित विशेष आदेश द्वारा और ऐसी 
शर्त के अधीन जैसी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए , किसी भी 
वायुयान को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । " 


26. उक्त नियमों के नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


( क ) संविदाकारी राज्य की दशा में , ऐसे व्यक्ति द्वारा , 

जिमे अभिसमय के अनुसरण में अंगीकृत और महा 
निदेशक द्वारा उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मानी गई 
न्यनतम अपेक्षाओं के अनमार संविदाकारी राज्य के 
समुचित प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए 
अनुमोदित किया गया हो । 
मंविदाकारी राज्य से भिन्न देश की दशा में किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा , जो ऐसी अहताएं रखता हो जो महा 
निदेशक द्वाग उम प्रयोजन के लिए पर्याप्त मानी गई 


" 59. खरामियां और खराब पुणे - - भारत में रजिस्ट्रीकृत 
वायुयान में किमी बड़ी खराबी या बड़े नकः न की रिपोर्ट विनिर्दिष्ट 
की जाने वाली रीति में दी जाएगी । 


हों , 


( 2 ) जब वायुयान के किसी पुर्जे के खराब होने का पता 
चले या संदेह हो तो महानिदेशक , अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 
व्यक्ति या संगठन को उसे परीक्षार्थ दत्त करने की अपेक्षा कर 
सकेगा । 


प्रमाणित और उसके पर्यवेक्षण द्वारा या के अधीन के सिवाए 
महीं किया जाएगा । " 
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27 . उक्त नियमों के नियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित 
नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 


" 59क . विदेशी वायुयान में खराबियां - ( 1 ) जब भारत 
के बाहर रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान में भारतीय राज्य क्षेत्र में 
रहते हुए कोई बड़ा नुक्सान हो जाता है या बड़ी खराबी का पता 
चलता है तो महानिदेशक उस तथ्य का अभिनिश्चय करने पर उस 
वायुयान को उड़ने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा । 

( 2 ) जहां उप-नियम ( 1 ) के अनुसरण में महानिदेशक 
किसी वायुयान को उड़ने से प्रतिषिद्ध करती है वहां वह उस वायुयान 
के रजिस्ट्रीकरण के देश के समुचित प्राधिकारी को अपने द्वारा की 
गई कार्यवाही की सूचना और उसमें हुए नुक्सान या पायी गई खराबी 
की रिपोर्ट देगा । 

( 3 ) उप -नियम ( 1 ) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध 
को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस वायुयान के रजिस्ट्री 
करण के देश का समुचित प्राधिकारी महानिदेशक को यह अधि 
सूचित न करदे---- 
( क ) कि उस प्राधिकारी द्वारा वायुयान की उड़ान योग्यता 

के प्रमाणपत्र का , उसमें हए नुक्सान या अभिनिश्चित 
खराबी की बाबत किया गया निलम्बन हटा लिया गया 


( ख ) कि उसमें हुप्रा नुक्सान या पायी गई अथवा अभिनिश्चत 

की गई खराबी इस प्रकार की नहीं है कि वह अभिसमय 
के अनुसरण में स्वीकृत सुरक्षा की न्यूनतम अपेक्षाओं 

को निवारित करती हो ; या 
( ग ) कि , किसी विशिष्ठ मामले की परिस्थितियों में , वायुयान 

को यात्रियों के बिना एसे स्थान को उड़ने के लिए 
अनुज्ञात कर दिया जाना चाहिए जिस पर उसे उड़ान 
योग्य अवस्था में प्रत्यावर्तित किया जा सके । 


( 2 ) ( क ) महानिदेशक , किसी वायुयान , वायुयान संघटक 
और उपस्कर के पुर्जे की बाबत उनके अनुरक्षण के लिए मानक 
और शर्ते विहित कर सकेगा । 

( ख ) महानिदेशक अनुरक्षण अपेक्षाओं को अधिसूचित करते 
समय और अनुरक्षण पद्धति को अनुमोदित करते समय निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखेगा : - - 

(i) उपलभ्य अनुरक्षण सुविधाएं ; 
( i ) उड़ान समय में अन्तराल , कलैन्डर समय या कोई अन्य 

प्राधार जो निरीक्षणों, परीक्षणों या पूरी मरम्मत के 

बीच सूरक्षापूर्वक छोड़ा जा सकता है । 
( ii ) अनुरक्षण की बाबत रखे गए अभिलेखों की अन्तर्वस्तु 

व्ययन और परिरक्षण की अवधि 
( iv ) उस संक्रिया का प्रकार जिसमें वायुयान लगा हुआ है ; 
( v ) अन्य शर्ते , यथा धूल , तीवरवा, जलवायुसंबंधी दशायें 

या अन्य कारक और उड़ान मार्ग या प्रयुक्त अड्डे जो 

उड़ान योग्य ना पर प्रभाव डालते हों ; और 
( vi ) कोई अन्य सुसंगत बात । 

( 3 ) कोई अन्य वायुयान जो पब्लिक परिवहन में लगा हो 
जिसमें वायुकर्म सम्मिलित है और उड़ान प्रशिक्षण तब तक नहीं 
होगा जब तक कि - - 
( क ) एसी अपेक्षाओं के अनुसार अनुरक्षित न रखा गया हो 

जो महानिदेशक द्वारा विहित की गई हो या जो 
अनुमोदित अनुरक्षण अनुसूची या पद्धति में नियत की 

गई हों ; 
( ख ) वायुयान का अनुरक्षण जो इस प्रयोजन के लिए अनुशप्त , 

या अनुमोदित या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके 

पर्यवेक्षण के अधीन न किया गया हो ; और 
( ग ) किए गए सभी अनुरक्षण , समुचित रूप से अनुज्ञप्त 

इंजीनियरों, अनुमोदित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा , 
विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर महानिदेशक द्वारा यथा 

विहित प्रमाणपत्न से प्रमाणित न किए गए हों । 
( 4 ) प्रमाणपत्र की अन्तर्वस्तु प्ररूप , अवधि या विधिमान्यता , 
ठययन , परिरक्षण ऐसे रूप और रीति में होगा जो विनिर्दिष्ट किया 
जाए । 

( 5) कोई भी विमान उस दशा में कोई उड़ान नहीं करेगा 
यदि इस नियम के अनुसरण में प्रमाण -पत्र जारी करने के पश्चात् 
उसको कोई नुकसान पहुंचा हो या कमियों को अनुमोदित सूची में 
लिखी मदों से भिन्न कोई खराबी पायी गयी है और जो सामान्य 
वैमानिकीय अभ्यास के अनुसार पाइलट या कर्मीदल द्वारा ठीक 
नहीं की जा सकती । 

( 6 ) उपरोक्त के होते हुए भी महानिदेशक साधारण या 
विशेष प्रादेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जैसो कि उस आदेश 


( 4 ) उप-नियम ( 1 ) के अनुसरण में अधिरोपित प्रतिषेध 
को हटाने के लिए महानिदेशक वायुयान के प्रचालन पर ऐसी शर्ते 
अधिरोपित कर सकेगा जैसी वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के देश के 
समुचित प्राधिकारी द्वारा उसे अधिसूचित की जाएं । " 


28 . उक्त नियमों के नियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : --- 


" 60. अनुरक्षण मानक और प्रभारएन – ( 1 ) इस नियम में 
अनरक्षण सभी काम के पालन को निर्दिष्ट करता है जो यह सनिश्चित 
करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो कि वायुयान उड़ान योग्य है 

और सुरक्षित है, जिसमें वायुयान की सर्विसिंग और सभी उपान्तरण , 
मरम्मत , प्रतिस्थापन , पूरी मरम्मत प्रसंस्करण , शोधन , परीक्षण , 
संक्रियाएं और वायुयान के निरीक्षण, वायुयान संघटक और उस 
प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपस्कर के पुर्जे भी सम्मिलित है । 
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में विनिर्दिष्ट की आएं किसी वायुयान को इम नियम के प्रवर्तन मे 
छूट दे सकेगा । 


29. उफ्त नियमों के नियम 61 के उपनियम ( 1 ) के स्थान 
पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 
( 1 ) नियम 52, 5 3 और 60 के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय 

सरकार व्यक्तियों को वायुयान अनुरक्षण इजीनियर 
की हैसियत में कार्य करने और वायुयान के सनिर्माण 
मरम्मत , परी मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में ऐसे 
प्रमाणपन्न हस्ताक्षरित करने के लिए अनुज्ञप्तियां 
मंजूर कर सकेगी जो महानिदेशक द्वारा विहित किए 
जाएं या उन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं । 


या भारत में रजिस्ट्रीकृन वायुयानों के प्रचालन , प्रयोग , कम्जे , 
अनुरक्षण या मंचालन से सम्बन्धित ऐसे विशेष निर्देश जारी कर 
सकेगा जो वायुयान अधिनियम , 1934 या इस नियम से असंगत 
न हों । 

32. भाग XII - क के , पश्चात् भागX II - ख " प्रचालकों मे 
भिन्न संगठनों के लिए इंजीनियरिंग, निरीक्षण और श्रम अपेक्षाएं " 
अन्त स्थापित किया जाएगा और भाग XII - ख के नीचे उक्त 
नियमों के नियम 133 – क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्न : 
स्थापिन किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" 133 - ख . ( 1 ) परिभाषाएं 
( क ) स भाग मे संघठन ऐसे संगठन या व्यक्ति के प्रति 

निर्देश है जो निम्नलिखित एक या अधिक क्रिया कलागों 
में लगा हो , अर्थात् : - - 
( i) वायुयान , वायुयान मंदिको और उपस्कर के 

पुर्जी, जिसमें मामग्री , गढ़ाई ; दलाई मानक पन 

मम्मिलित है का डिजाइन और विनिर्माग, 
(ii ) वायुयान संबटकों और उपस्कर के पुों को 

अनुरक्षण, पूरी मरम्मत , उपान्तरग , मरम्भा , 
निरीक्षण, शोधन , समाधन । 


भाग IX 


वायुयान ईधन , स्नेहकों विशेष यादो का 
विनिर्माण भंडारकरण वितरण और प्रदा । 


30. उक्त नियमों के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

"67. लाग बुक और लाग - उन वायुयानों की बाबत जो 
भारत में रजिस्ट्रोकृत हों निम्नलिखित लागबुक रखी और बनाई 
रखी जाएंगी - -- 

( क ) याना लागबुक ; 
( ख ) वायुयान लागबुक ; 
( ग ) वायुयान में प्रतिष्ठापित प्रत्येक इंजिन के लिए इंजिन 

लागबुक ; 
( घ ) वायुयान में प्रतिष्ठापित प्रत्येक परिवर्ती दोलन 

नोदक के लिए एक प्रणोदक लागबुक ; 
( 3 ) उस रेडियो साधिन लगे वायुयान के लिए एक रेडियो 

साधित लागबुक ; और 
( च ) महानिदेशक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य लागबुक । 

( 2 ) महानिदेशक यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी वायुयान 
की बाबत एक तकनीकी लाग या उड़ान लाग की व्यवस्था की जाए 
और उसके द्वारा विहित रीति में कायम रखी जाए । 

( 3 ) लागबुक ऐसे प्रकार की होगी और उनमें ऐसी जानकारी , 
प्रविष्टियां और प्रमाणन होगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा विहित 
किया जाए । लागबुक और लाग ऐसे समय तक परिरक्षित रखे 
जाएंगे जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए । 


( iv ) वायुयान , वायुयान संघटक , उपम्कर के पुर्जी, 

सामग्री, मानक पुर्जी का भरकरण और 

वितरण । 
( v ) प्रयोगशालाए और उनमें किए जाने वाले 

परीक्षण । 
( vi ) प्रशिक्षण विद्यालय । 
( ख ) इस भाग में निर्देशिका गे क्वालिटी नियन्त्रण निर्देशिका , 

डिजाईन निर्देशिका , प्रशिक्षण निर्देशिका, भडार 
निर्देशिका अभिप्रेत है जिसकी उपनियम ( 4 ) के 

अधीन मंगठन द्वारा अव था किए जाने की अपेक्षा है । 
( 2 ) साधारण अपेक्षाएं - सगठन को परीक्षणों और निरीक्षण 
साहाय्यो ( माधनों ) की पर्याप्त सुविधाए , जिसमें अहित और 
प्रशिक्षित कर्मचारीवृन्द और प्रावश्यक उपस्कर सम्मिलित है , 
प्राप्त होंगी । 

( 3) अनुमोदन----महानिदेशक, प्रार्थना किए जाने पर और 
अपना समाधान हो जाने पर किसी संगठन या व्यक्ति को अनुमोदन 
पद्धति के अधीन प्रचालित करने के लिए अनुमोदित कर सकता है । 
जहा आवश्यक समझा जाए वहां विनिर्दिष्ट कार्यकलापों में लग 
सगठन या व्यक्तियों से महानिदेशक यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे 
अनुमोदित पद्धति के अधीन प्रचालन करें । अनुमोदित पद्धति के 
अधीन प्रचालन के लिए संगठन या व्यक्ति को उन अपेक्षाओं का 


भाग XII .- क 
31. उक्त नियमो के नियम 133 - 2 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 

" 133- क . महानिदेशक, वायु सैनिकों को सूचना ( NOTAMS ) 
वैमानिकीय सूचना , प्रकाशनों , पैमानिकीय सूचना परिपत्रो ( वै० 
सू० प० ) वायुयान स्वामिया और अनुरक्षण इजीनियरों को 
सूचनाओं और सिविल उडान योग्यता अपेक्षाएं नामक 
प्रकाशन के द्वारा भारत में या भारत के ऊपर से उड़ने वाले वायुयानों 
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ममझे किसी अनुमोदन या प्राधिकरण को रद्द, निलम्बित या पृष्ठकित 
कर सकेगा या सगठन या किसी व्यक्ति के विरुद्ध इम नियम के अधीन 
यथा उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा, यदि उसका समाधान 
हो जाए कि -- 
( क ) इस नियम के अधीन या सिविल उडान योग्यता अपेक्षा 

भाग के अधीन महानिदेशक द्वारा नियत शर्तों का 
पालन नहीं किया जा रहा है ; 


( ख ) किसी व्यक्ति या संगठन ने ऐसा कार्य किया है या 

कार्य की बाबत प्रमाणपत्र मंजूर किया है जो सावधानो 
या सक्षम रीति से नहीं किया गया है या अपने अधिकार 
क्षेत्र अपने अनुमोदन के क्षेत्र से परे कार्य किया है या 
उसकी समुचित प्रविष्टियां या प्रमाणपत्र नहीं किया 
है या कोई अन्य कारण हो जिसे महानिदेशक के इस 
नियम के अधीन मजुर अनुमोदन या अधिप्रमाणन 
को रद्द, निलम्बित या पृष्ठकित करने के पर्याप्त 
सममा हो । " 


पालन करना होगा जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाएं. इसमें 
निर्देशिका की व्यवस्था भी मम्मिलित है । 

( 4 ) निर्देशिका... 
क ) अनुमोदित भगठन अपने कामिको के प्रयोग और मार्ग 

दर्शन के लिए निर्देशिका की व्यवस्था करेगा जिसमे 
उस संगठन के क्रियाकलापो से सबधित नीतियों, प्रत्रि 
याओं, अम्यामो और क्वालिटी नियंत्रण पद्धति से 
सबंधित सूचना के ब्यौरे होगे जो महानिदेशक द्वारा 

विहित किए जाए । 
( ख ) निर्देशिका की एक पूर्ण प्रति या निर्देशिका के ऐसे भागों 

की प्रति जै कि महानिदेशक निदेश दे नागर विमानन 
विभाग के समुचित प्रादेशिक कार्यालय को अनुमोदन के 

लिए प्रस्तुत की जाएगी । 
( ग ) अनुमोदित संगठन समय समय पर जब कभी पावश्यक हो . 

इसके प्रधानन , वायुयान उपस्कर या प्रमायाविमान 
वायुयान उपस्कर या अभ्यास में अनुभव में परिवर्तन 
के फलस्वरूप निर्देशिका को पुनरीक्षित करेगा । अभ्यासों 
या प्रक्रियाओं का ऐमा कोई पुनरीक्षण जो वायुयान की 
उड़ान योग्यता या सुरक्षा या उपस्कर को प्रभावित 

करता है, महानिदेशक के पूर्वनुमोदन के अधीन होगा । 
( 5 ) निर्देशिका - वितरण -निर्देशिका और उसके संशोधनों 
की प्रतियों अनुमोदित संगठन द्वारा, इसके अपने कार्मिकों को जो 
आवश्यक ममझ जाए , महानिदेशक को और सगठन के कार्य में 
सहयुक्त ऐसे अन्य व्यक्तियो को , जैसा महानिदेशक प्रावश्यक समझे 
दी जाएंगी । 

( 6 ) कामिक - उत्तरदायित्व - - संगठन के सदस्य निर्देशिका ( ओं ) 
मे यथा अविष्ट अपने कर्तव्यो से सबंधित सभी अनुदेशों का पालन 
करेंगे । 

( 7 ) प्रशिक्षण - सगठन यह मुनिश्चित करेगा कि इसके 
उन कार्मिकों को , जो अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के उचित 
निर्वहन के लिए प्रमाणित करने हेतु प्राधिकृत किए गए है, आवश्यक 
अनुदेश देने की व्यवस्था की गई है । 


PTT XIII 


33. उक्त नियमों के नियम 140 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


" 140. प्रचालको द्वारा पालन की जाने वाली न्यूनतम 

अपेक्षाए -- - सभी वायुयान स्वामी और प्रचालक भाग 
XIII - क में अन्तविष्ट इंजीनियरिंग , निरीक्षण और 
निर्देशिका अपेक्षाओं और महानिदेशक द्वारा यथा 
विहित वायु मार्ग, या वायुकर्मीदल की बाबत सुरक्षा 
अपेक्षामो का पालन करेंगे । " 


34. उक्त नियमों के भाग XIII के पश्चात् " इंजीनियरिंग , 
निरीक्षण और निर्देशिका की अपेक्षाए " शीर्षक के अन्तर्गत भाग 
XIII -- क अन्त . स्थापित किया जाएगा और भाग XIII — क के 
अन्तर्गत नियम 153 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित 
किए जाएगे, अर्थात् :-- -- 


"154. परिभाषाएं : 


( 8 ) अभिलेख -- - संगठन अपने क्रियाकलापों के पूर्ण अभिलेख 
और ऐसे अन्य अभिलेख बनाए रखेगा जैसा कि महानिदेशक दवारा 
अपेक्षा की जाए । अभिलेख, रिपोर्ट , लाग, रेखाक महानिदेशक 
को निरीक्षण और जांच पड़ताल के लिए और ऐसे ममय पर जा 
वह निदेश दे, उपलब्ध कराए जाएगे । अभिलेख इतनी अवधि तक 
रखे जाएंगे जितनी विनिर्दिष्ट की जाए । 


( क ) इस भाग में “ इजीनिरिग और निरीक्षण " उड़ान योग्यता 

और वायुयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 
मभी कामों के पालन के प्रति निर्देश करते है और 
इनमें पूरी मरम्मत , अनुरक्षण, उपान्तरण , मरम्मत , 
प्रतिस्थापन , विनिर्माण सभंजन , परीक्षण , शोधन , 
निरीक्षण और प्रमाणन सम्मिलित है । 


( 9 ) सिविल उडान योग्यता अपेक्षा भाग -- मगठन उन 
आवश्यक अपेक्षाओं का पालन करेगा जो सिविल उड़ान योग्यता 
अपेक्षाएं नामक प्रकाशन में विहित की जाएं । 

( 10 ) किमी नियम के उपबधा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना , महानिदेशक ऐसी पूछताछ के श्वात जैसी वह आवश्यक 


( ख ) इग भाग में निर्देशिका से यथास्थिति प्रचालन की 

प्रचालक के क्वालिटि नियंत्रण निर्देशिका, अनुरक्षण 
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[ PART II 
पद्धति निर्देशिका या ऐसी अन्य निर्देशिका के प्रति 

के व्योरे होंगे और उनमें ऐसी अतिरिक्त जानकारी 
जिमके अन्तर्गत ये अपेक्षाएं पाती हो , निर्देश है । " 

भी होगी जो महानिदेशक द्वारा विहित की जाए । 
" 15 5. निजी वायुयान स्वामी -- ( 1 ) माधारण अपेक्षाएं 

( ख ) निर्देशिका की पूर्ण प्रति या निर्देशिका का ऐसा भाग 
निजी वायुयान, वायुयान संबटक और उपस्कर के पुर्जे इस प्रकार 

जमा कि महानिदेशक निदेश दे, नागर विमानन विभाग 
अनुरक्षित रखे जाएंगे ज से महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए । 

के समुचित प्रादेशिक कार्यालय को अनुमोदन के लिए 
( 2 ) अभिलेख ---स्वामी , कुल उडान समय , अन्तिम पूरी 

प्रस्तुत किया जाएगा । 
मरम्मत से लेकर उड़ान समय और अतिम परीक्षण से लेकर उड़ान 
समय और महानिदेशक द्वारा यथाविहित अभिलेखों का पूरा 

( ग ) अनुमोदित प्रचालक अपनी निर्देशिका को , समय -समय 
अभिलेख बनाए रखेगा । अभिलेख निरीक्षण और जाच पड़ताल 

पर , या जब कभी अपनी संक्रियाओं, वायुयान उपस्कर 
के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट 

या अभ्यास या विद्यमान वायुयान उपस्कर या अभ्यास 
की जाने वाली अवधि तक बनाए रखे जाएंगे । 

में अनुभव में परिवर्तनो के परिणामस्वरुप आवश्यक 

ममझा जाए , पुनरीक्षित करेगा । अभ्यासी या प्रक्रियायो 
( 3 ) सिविल उड़ान योग्यता अपेक्षा भाग ---स्वामी उन 

का ऐसा कोई पुनरीक्षण जो वायुयान याउपस्कर की 
इंजीनियरिंग , निरीक्षण और निर्देशिका की अपेक्षामो का पालन 

उड़ान -योग्यता या सुरक्षा को प्रभावित करता है 
करेगा जो सी० उ० यो० भाग ( भागों ) में विहित की जाए । " । 

महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के अधीन होगा । 
"155 - .--वाणिज्यिक प्रचालक - ( 1 ) परिभाषाएं 
इम नियम मे वाणिज्यिक प्रचालक से ऐमा प्रचालक अभिप्रेत है 

( 5 ) निर्देशिका ( प्रो ) - -वितरण निर्देशिका की प्रतियां 
जो अनुसूचित या अननुसूचित संक्रियानो में , जिनमें वैमानिकीय और उसके पुनरीक्षण अनुमोदित प्रचालक द्वारा अपने ऐसे कार्मिकों 
कार्य और उड़ान प्रशिक्षण सम्मिलित है, लगा हो और इसमे वायुयान को और उस प्रचालक के कार्य में सम्बद्ध ऐसे अन्य व्यक्तियों को 
का वह स्वामी भी सम्मिलित है जो किराएदार द्वारा या किसी प्रदत्त किए जाएंगे जमा कि महानिदेशक प्रावण्यक समझे । 
अन्य व्यक्ति द्वारा उड़ाने के लिए ( वायुयान ) किराए पर देता है । 

( 6 ) कार्मिक - - उत्तरदायित्व --- अनुमोदित प्रचालक के 
( 2 ) माधारण अपेक्षा ---प्रचालक की पहुँच, समुचित संगठन कर्मचारी निर्देशिका (ों ) में यथा अनविष्ट अपने कर्तव्यों से 
जिसमें अहित और प्रशिक्षित कर्मचारिवन्द तथा वर्कशांप और अन्य 

सम्बंधित सभी अनुदेशों का पालन करेंगे । 
उपस्कर , सुविधाएं और निरीक्षण सहाय्य जो भी आवश्यक हों , 
तक होगी । 

( 7 ) प्रशिक्षण - अनुमोदित प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा 

कि इसके उन कार्मिकों को शिक्षण देने की व्यवस्था की गई हो जो 
( 3 ) अनुमोदन ---निगम अपने वायुयान और वायुयान पर 

उनके कर्तव्ययों और उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहन के लिए , 
सवार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उड़ान -योग्यता नियन्त्रण की 

जैसा आवश्यक समझा जाए , प्रमाणित करने हेतु प्राधिकृत किए 
प्रत्यायोजित पद्धति के अधीन प्रचालन के प्राचार की व्यवस्था करने 

गए है । 
के लिए अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के अधीन प्रचालन करेगा । 
महानिदेशक निवेदन किए जाने पर और समाधान हो जाने पर अन्य 

( 8 ) अभिलेख ----प्रत्येक प्रचालक जिसमे अनुमोदित प्रचालक 
अनुसूचित और अननुसूचित और वैमानिकीय कार्य प्रचालकों और भी मम्मिलित है, कुल उड़ान समय, अन्तिम पूरी मरम्मत से लेकर 
उड़ान क्लबों को अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के अधीन प्रचालित उड़ान समय और सभी वायुफयो , इंजिनो, उपकरणों , रेडियो माधिन , 
करने के लिए अनुमोन मंजूर कर सकेगा । अन्य बातो के अतिरिक्त उपस्कर , और उपसाधनों के अन्तिम निरीक्षण मे उडान समय का 
उनसे महानिदेशक द्वाग , जहा कही आवश्यक हो , अनुमोदित पूरा अभिलेख रखेगा । ये ऐमे अन्य अभिलेख भी रखेंगे जैसे महानि 
अनुरक्षण पद्धति के अधीन प्रचालन करने की अपेक्षा की जा सकेगी. देशक द्वारा अपेक्षित हों जिसे ये अभिलेख , जब भी वह अपेक्षित 
अनुमोदित अनुरक्षण पद्धति के अधीन प्रचालन की मजरी या जारी करे निरीक्षण और जांच- पड़ताल के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे । 
किया जाना और सतत विधिमान्यता के लिए प्रचालक सिविल अभिलेख इतनी अवधि के लिए रखे जाएंगे जितनी महानिदेशक 
उड़ान -योग्यता अपेक्षा भाग में विनिर्दिष्ट अपेक्षायो का और महा द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 
निदेशक द्वारा जैसी अमक्षा की जाए, पालन करेगा । 

( 9 ) सिविल उडान-योग्यता अपेक्षा भाग : - प्रत्येक 
( 4 ) निर्देशिका - - 

प्रचालक जिममें अनुमोदित प्रचालक भी सम्मिलित है , उन इंजीनि 

रिग निरीक्षण और निर्देशिका की अपेक्षामो का पालन करेगा 
प्रचालक अपने कार्मिको के उपयोग और मार्ग- दर्शन 

जो मिविल उडान -योग्यता अपेक्षा भागो में विहित की जाएं । 
के लिए उन निर्देशिका की व्यवस्था करेगा जिनमें उस 
प्रचालक के क्रियाकलापों के सम्बंधित नीतियों, प्रक्रियाओं 

( 10 ) किसी नियम के उपबन्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
अभ्यासो और क्वालिटि नियंत्रण से सम्बंधित जानकारी बिना महानिदेशक ऐसी पूछताछ के पश्चात् , जैसी वह आवश्यक 


--- - 


- - 
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समझें , किमी अनुमोदन या प्राधिकरण को रद, निलम्बित या प्रष्ठा 

श्चित करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा , 
कित कर मकेगा अथवा किमी प्रचालक या किमी अन्य व्यक्ति के 

निरीक्षण कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ; 
विरुद्ध इस नियम के अधीन यथा उपबन्धित कोई अन्य कार्यवाही 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन निरीक्षण करने के लिए 
कर सकेगा, जबकि उसका समाधान हो जाए कि - 

महानिदेशक दवाग प्राधिकृत कोई व्यक्ति वायुयान के स्वामी या 
( क ) इस नियम के और मिविल - उड़ान योग्यता अपेक्षा 

प्रचालक को और संगठन को वाययान के निरीक्षण , विनिर्माण और 
भागों के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों 

अनुरक्षण में परामर्श देने की कर्तव्य से भारित किया जाएगा । 
का पालन नहीं किया गया है ; और 

36. उक्त नियमों के नियम 157 के स्थान पर निम्नलिखित 
( ख ) प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति ने वह कार्य किया है 

नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : ---- 
या उस कार्य की बाबत प्रमाणपत्र मंजूर किया है जो 

" 157. वस्तावेजों का कपट. . .कोई भी व्यक्ति इन नियमों 
सावधानी पूर्वक या वांधित रीति से नहीं किया गया है 

के अधीन जारी की गई किसी अनुप्ति प्रमाणपत्र प्राधिकरण या 
या काम उमके अनुमोदन के क्षेत्र गे परे किया गया है 

अनुमोदन को कपट पूर्वक उधार नहीं देगा पीर नहीं किसी अन्य व्यक्ति 
या उमकी उचित प्रविष्टियां या प्रमाणन नहीं किया 

को इसे प्रयोग ( उपयोग ) करने की अनुक्षा देगा ! " 
गया है या किमी अन्य कारण में जो इस नियम के 
अधीन मंज़र किए गए अनुमोदन या प्राधिकरण को 

37. अनुसूची X लुप्त कर दी जाएगी । 
रद्द, निलम्बित या प्रष्ठांकित करने के लिए महानिदेशक 

[ मं० फा० 10-1 / 10 - 70] 
बाग पर्याप्त समझा जाए । " 

सुरेन्द्र नाथ कौल , उप मचिव । 
भाग XIV 
35 . उक्त नियमों के नियम 156 के स्थान पर निम्नलिखित 

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - -- 

( Legislative Department ) 

( Journal Wing ) 
___ " 156 . सरकारी निरीक्षण : - - ( 1 ) महानिदेशक 

Neur Delhi , the 10th July 1972 
द्वारा इस निमित्त माधारण या विशेष प्रादेश दवारा प्राधिकृत कोई 

G .S . R . 832, - In exercise of the powers conferred 
भी व्यक्ति 

by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further 

to amend the Ministry of Law , Legislative Department 
( क ) मभी युक्ति-युक्त समयों पर किसी भी स्थान में प्रवेश 

Class I Posts ( Law Journals ) Recruitment Rules , 
कर सकेगा जिसमें पहुंचना उसकी शक्तियों का प्रयोग 

1968, namely : .. 
या इन नियमों के अधीन उसके कर्तव्यों को करने 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Ministry of 

Law , Legislative Department Class I posts (Law 
के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ; 

Journals ) Amendment Rules, 1972 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
( ख ) कार्य घंटों के दौरान सभी समयों पर किसी संगठन , 

publication in the official Gazette . 
कारखाने या स्थान के उस भाग में प्रवेश कर सकेगा 2. In the Ministry of Law , Legislative Department 
जिसमें बाययान , वाययान मंघटक , उपस्कर के पूर्जे 

Class I posts ( Law Journals ) Rules, 1968, 
सामग्री , डिजाइन कृत विनिर्मित , पूरी मरम्मत , 

( 1 ) for rule 5, the following rule shall be substi 

luted , namely : - - 
मरम्मत , उपान्तरित संकजित, परीक्षित भंडार कृति किए 

"5 . Disqualification: - - No person 
जा रहे हैं और किसी ऐसे संगठन कारखाने या स्थान , 

( a ) who has entered into or contracted a marrlage 
वायुयान, वायुयान संघटक और उपस्कर के पुर्जे और 

with a person having a spouse living , or 
उनसे संबंधित किसी रेखांक का निरीक्षण कर सकेगा ; 

( b ) who, having a spouse living , has entered into 

or contracted a marriage with any person , 
( ग ) किसी भी समय किसी लायुयान का निरीक्षण कर मकेगा shall be eligible for appointment to any of the said 
इम वायुयान में ऐसे निजी वायुयान भी सम्मिलित है 

posts : 
जिसका इन नियमों द्वारा उडान योग्य होना 

Provided that the Central Government may , if satis 

fied that such marriage is permissible under the 
प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है या जिसकी बाबत personal law applicable to such person and the other 

party to the marriage and there are other grounds 
उडान -योग्यता प्रमाण पत्र प्रवृत्त है या निलम्बित है for so doing. cxempt any person from the operation 
या निलम्बित किया गया समझा गया है ; 

of this rule ." ; 

( 2 ) after rule 6, the following rule shall be inserted , 
( घ ) किसी वायुयान में इन नियमों में से किसी काया वायुयान namely: - - 

" 7. Sarring. Nothing in these rules shAll affect 
अधिनियम , 1934 के उपबन्धों का अनुपालन सुनि 

rescryation and other concessions required to 
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मौजूद है तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे 
मकेगी । " 


be provided for the Schedule Castes, the 
Schedule Tribes and other special categories 
of persons in accordance with the orders issued 
by the Central Government from time to 

time in this regard. " ; 
3. in the Schedule , against the post of " Editor" , in 
column 7 – 
( A ) under the heading " Essential ", in item( 2 ) , 

for the words " the post of a Reader in Law " , 
the words " a teaching post in the Law Faculty 

shall be substituted ; 
( b ) in Note ( a ), for the words " a Reader in 

Law " , the words " has held a teaching post in 

the Law Faculty " shall be substituted%3B 
( c ) in Note (b ) , for the words " has been a Reader 

in Law " , the words " has held a teaching post 
in the Law Faculty " shall be substituted . 
[ No. F .24 (1 ) / 88 - Adm.I ( LD ) / Journal ( Adm.) ] 

N . K . SETH , Under Secy . 


( 2 ) नियम 6 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्त : 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् - - 
____ " 7 व्यावृत्ति . -- इन नियमो में की कोई बात इस संबंध में 
केन्द्रीय मरमार द्वारा गमय - समय पर जारी किा गए आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जातियो और अनुभूचित जनजातियो और अन्य 
विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने हेतु अपेक्षित 
प्रारक्षणो और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी । 
3. अनुसूची में “ सम्पादक " के पद के मामने स्तम्भ 7 में - - 
( क ) “ अनिवाय " शीर्ष के अन्तर्गत मद ( 2 ) मे , “ विधि 

में रीडर का पद " शब्दो के स्थान पर "विधि 
मंकाय में शिक्षण पद " शब्द प्रतिस्थापित किए 
जाएगे ; 


( ख ) टिप्पण ( क ) में "विधि में रीडर " शब्दो के 

स्थान पर " विधि मकाय में शिक्षण पद पर रहा 
है " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 


( ग ) टिग्पण ( ख ) में विधि में रीडर रहा है 

शब्दी के स्थान पर "विधि संकाय में शिक्षण पद 

पर रहा है " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगे । 
[ सं० फा० 24( 1) / 68- श० / (वि० वि० / पत्रिका ( प्रशा०) ] 

एन० के० सेठ , अवर सचिव । 


विषि और न्याय मंत्रालय 

(विषि विभाग ) 

( पत्रिका पक्ष ) 
नई दिल्ली , 10 जुलाई, 1972 
सा० का० मि० 832. --संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , राष्ट्रपति 
विधि मण्लय , विधायी विभाग (विधि पत्रिका ) वर्ग I पद भर्ती 
नियम , 1968 का और पागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम एतद्वारा बनाते हैं , अर्थात् :-- -- 
___ 1. ( 1 ) ये नियम विधि मंत्रालय, विधायी विभाग (विधि 
पत्रिका ) वर्ग I पद सशोधन नियम , 1972 कहे जा सकेगे । 

( 2 ) ये शासकीय राजपन में अपने प्रकाशन की तारीख को 
प्रवत हो जाएगे । 

2. विधि मंत्रालय , विधायी विभाग ( विधि पत्रिका ) 
वर्ग 1 पद नियम , 1968 में - - 

( 1 ) नियम 5 के स्थान पर नि नलिखित नियम प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् : - - 
" 5. निरर्हताएं : -वह व्यक्ति - - 
( क ) जिमने एसे व्यक्ति से जिसका पति या जिमकी पत्नी 

जीवित है , विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते 

हए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

MEDICAL AND TOILET PREPARATIONS 

New Delhi, the 15th July 1972 
___ G . S . R . 833 . --In pursuance of sub -rule ( 3 ) of rule 
60 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise 
Duties ) Rules, 1956, and on the advice of the Standing 
Committee, the Central Government hereby makes 
thc following amendment to the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (De 
partment of Revenue and Insurance ) No . GS. R . 18 , 
dated the 3rd January , 1970 , appearing on p. 31 of the 
Gazette of India , Part II Section 3 ( 1 ) published on 
3rd January , 1970 , namely : - - 

In the Table below the said notification , in serial 
No. 3 relating to the medicinal preparation " Angel s 
Baby Mixture " , for the name of the manufacturer 
" M / s. Rippon pharmaceutical Laboratories, Bombay " 
shall be substituted , 

[ No. F . 658 / 17/ 71 - OPIUM. ! 


उक्त पदों में से कसी पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा 
विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय 
विधि के अधीन अनुशय है शौर ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार 


__ G . S . R . 834. --In pursuance of sub- rule ( 3 ) of rule 
60 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise 
Duties ) Rules, 1956 , and on the advice of the Standing 
Committee , the Central Government hereby makes 
the following amendment to the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (De 
partment of Revenue and Insurance ) No. G . S . R. 1159, 
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- - - - - - - - 
dated the 22nd June, 1968, appearing on p . 386 of the 

( ख ) वित्त मन्त्रालय , प्राथिक कार्य विभाग के सचिम, अपर 
Gazette of India , Part II, Secton 3 ( i ) of 22nd June , 
1968, namely : - - 

मचिय , मयुक्त सचिव , अथवा निदेशक । 
In the Table below the said notification , in serial 
No. 11 relating to the medicinal preparation " Squibb s 

[ संख्या एफ० 1( 9 ) - उबल्यू० ई III / 7] 2 
Ague Remedies Mfg . Company Bombay” occurring in 
column 2 , the name of the manufacturer " M / s . Rippon 

भारत के नाट्रपति के आदेश के और उनके नाम पर 
Pharmaceutical Laboratories, Bombay " shall be 
substituted . 

उबल्य० एम० तांबे , निदेशक । 
[ No. F . 656 / 17 /71 - OPIUM. ] 
R . K . THAWANI, Under Secy . 

(Department of Revenue and Insurance ) 
(Department of Economic Affairs) 

CENTRAL EXCISE 
Nero Delhi, the 7th July 1972 

New Delhi, the 15th July 1972 
G . S . R . 835. - In exercise of the powers conferred 

G . S , R . 836 - In exercise of the powers conferred 
br clause ( 2 ) of artcle 77 , read with clause ( 1 ) of 

by section 37 of the Central Excises and Salt Act , 
article 299 , of the Constitution , the President hereby 

1944 ( 1 of 1944 ) , the Central Government hereby makes 
niakes the following rule , namely : 

the following rules further to amend the Central 

Excises Rules. 1944. namely: .. 
All agreements and contracts made is exercise of 
the executive power of the Union with any foreign 

_ 1 . These rules may be called the Central Excise 
Bank or Financial Institution in pursuance of an 

( Eighth Amendment ) Rules , 1972 . 
arrangement with any foreign State for bi- lateral 

2 . In the Central Excise Rules , 1944 , in rule 2 , in 
financial ass stance shall be executed and authenti 

clause ( ii ) ( A ) , for sub - clause ( h ) , the following sub 
Cuic :1 on b all of the president by any of the officers 

clause shall be substituted, namely: 
specified below : 
( i ) The Head of an Indian Mission in a foreign 

" ( h ) in the States of Assam, Nagaland , Megha 

laya , Manipur and Tripura and the Union 
country . 

territories of Arunachal Pradesh and Mizoram , 
Explanation . — The term Head of Mission includes 

the Collector of Central Excise, Shillong " . 
all Ambassador , High Commissioner , Minister in charge 

[ No . 181 / 72 - C . E. No . 223, 34 / 72-CX .G. J 
of a Legation , Charge d Affaircs and Acting High 
Commissioner . 

____ s. K. DHAR, Under Secy . 
( b) Secretary, Additional Secretary , Joint Secretary 
or Director, in the Ministry of Finance , Department 

( राजस्व अ र बीमा विभाग ) 
of Economic Affairs . 
[ No . F.1 (9 ) - WE .III/ 72. ] 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
By order and in the name of President of India . 
___ W . S . TAMBE. Director. 

नई दिल्ली , 15 जलाई , 1972 
वित मंत्रालय 

साका० नि० 8 6 . -- - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
( प्राधिक कार्यविभाग ) 

नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय 
नई दिल्ली, 7 जुलाई , 1972 

उत्पाद शुल्क नियम , 1944 में और सशोधन करने के लिए , एतद्वारा 
सा० का०नि० 835. - - संविधान के अनुच्छेद 299 के निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
खण्ड ( 1 ) के साथ पठिन अनुच्छेद 77 के खण्ड ( 2 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति ने एतद्वारा 

1. इन नियमो का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( पाठयां 
निम्नलिखित नियम बनाया है : - - 

सशोधन ) नियम , 1972 होगा । 
द्विपक्षीय वित्तीय सहायता के लिए किसी विदेशी राज्य के 

1 . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 में , नियम 2 में 
गाथ की गयी व्यवस्था के अनुपालन में भारत संघ की कार्यकारी खण्ड ( ii ) ( क ) मे उपखण्ड ( ज ) के स्थान पर , निम्नलिखित 
शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विदेशी बैंक अथवा वित्तीय 

उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 
संस्था के साथ किये गये सभी करारों और ठेकों को राष्ट्रपति की 

___ ( ज ) असम , नागालैंड, मेघालय , मनीपुर और त्रिपुरा 
अोर से निर्दिष्ट इन अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा 

राज्यों और अम्णाचल प्रदेश और मिजोराम मघ राज्यक्षेत्रों में 
क्रियान्वित किया जायगा और उन्हें प्रमाणित किया जायगा : 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर , शिलांग "। 
( क ) विदेश स्थित भारतीय मिशन का मुख्य अधिकारी । 
स्पष्टीकरण : -- "मिशन के मुख्य अधिकारी " शब्दों में 

[ सं० 161/ 72 - के० उ० शु० - फा० सं० 223/ 34/ 72 
राजदूत , उच्चायुक्त, दूतावास के प्रभारी मंत्री, कार्यकारी राजदूत 

सी०एस० 61 
और स्थानापन्न उच्चायुक्त शामिल हैं । 

एस० के० धर , अवर सचिव । 
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CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOM 

CENTRAL EXCISES 
New Delhi, the 15th July 1972 
G . S . R . 837 . - In pursuance of the first proviso to 
sub - rule ( 1 ) of rule 32 of the Central Excise Rules, 
1944 , the Central Board of Excise and Customs here 
by makes the follpwing amendment to their noti 
fication No. 134 / 70 -CE , dated the 13th June, 1970 , 
namely : -- 
In the said noificaalon , - 

( a ) in condition ( a ) , for the words “ for affixing 
his initials or stamps on each sale - note " , the words 
“ for affixing his initials and sarmp on each sale - note " 
shall be inserted at the end ; 

( b ) in condition ( b ) , in clauses ( i ) and (ix ) . the 
brackets and words " ( both in figures and words ) " 
shall be insered at the end ; 

( c ) after condition (1), the following condition 
shall be inserted , namely: 
" ( ff ) Over - writings and cuttings in the entries 

in Sale - note will make the document in 
valid , unless such oyer -writings and cuttings 
are duly attested. " । 

[ No. 183 / 72. ] 
K . L . MUKHERJI, Under Secy. 
के ।। पाद शुल्क प्रोर सीमाशुल्क बार्ड 

केन्द्रीय उत्पादशुल्क 
. नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1972 
सा० का नि० 837. -- केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम , 1944 
के नियम 32 के उपनियम ( 1 ) के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में , 
केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अपनी तारीख 13 


जून , 1970 की स अधिसूचना ० 134 / 70 -के० उ० शु० में 
एतद्वारा निम्नलिखित सशोधन करता है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में , 

( क ) शर्त ( क ) में " प्रत्येक विक्रय -पन पर उससे अद्य 
क्षरित कराने या उसकी स्टाम्प लगवाने के लिए " शब्दों के स्थान 
पर , “ प्रत्येक विक्रय - पन्न पर उससे प्राद यक्षरित कराने और उसकी 
स्टाम्प लगवाने के लिए " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 

( ख ) शर्त ( ख ) में खंड (i ) और ( ii) में , अन्त मे 
" ( प्रकों और शब्दों में ) " कोष्ठक और शब्द अन्त : स्थापित किए 
जाएंग ; 

( ग ) शर्त ( च ) के पश्चात निम्नलिखित शतं अन्तस्थापित 
की जाएगी, अर्थात् 


" ( चच ) विक्रय -पत्र की प्रविष्टियों में , की गई लिखाई पर 
पुन : लिखाई और काट -कट दस्तावेज की अवधि मान्य बना 
देगी जब तक कि एसी लिखाई पर पुनः लिखाई और काट - कूट 
सम्पक रूप से अनुप्रमाणित न की गई हो । 
अधिसूचना सं० 163/ 72-के० उ० शु० फा० सं० 38/ 80 / 60 
सी० एक्स -j1 / 8 


[सं० 163/ 72 ] 


के० एल० मुखर्जी, अवर सचिव । 
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